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هذا العمل حصلة جهود عدد كبير من الناس من بينهم الباحث الذي یشعر بالامتان شم جمیعاء ولن ینسی فضلھم 
الذي ظهر في صور ختلفة منها الدعم الادي والساندة الأدبية. ويطيب له أن يقدم هم الشكر Calle‏ راجيا أن يجزيهم 
| لله عند خير ا جزاء. 

فقد حظي بدع مکلیة الآداب بجامعة اللك سعود وعلى رأسها سعادة عميدها السابق الأستاذ ال دكتور عبد الرهن 
بن حمد الطيب الأنصاري الذي تفضل برعاية الباحث» وتدليل الصعوبات التي واجهته في بداية البحث. کمسا حظي 
بتوصية جنة البحوث في قسم علوم الكتبات والعلومات بكلية الأداب, وبتوصية جلس القسم ثم بموافقة جلس إدارة 
مرك زالبحوث بالكلية على السعي ف تمويلهء فموافقة جلس الكلية على الضي فيه؛ وما تبع ذلك من قرار انجلس 
العلمي با جامعة بالوافقة على منح الباحث إجازة تف رغ AOS Y cole‏ 

ورغبة من مكتبة اللك فهد الوطنية في دعم العلاقات الوثيقة بينها وبين الؤسسات العلمية وتنمية البحث العلمي» 
فقد رأت تمويل هذا البحثء وتمكين الباحث من الاستفادة من شخصيتها الاعتباریةء وھ وآم رأحس الباحث بفائدته 
LI‏ ىأثناء سفراته التعددةء واتصالاته الكثيرة با لؤوسسات التي زارها. 

فلهاتين ا موسستين وقيادييهما والعاملین فيهما شكري ا جزيل. 

وأذكر بالتقدير الاهتمام الذي أبداه أحي الأستاذ الدكتو ر يحيى حمود بن جنيد (الساعاتي)» أمین مکتبة اللك 
فهد الوطنية السابق» بهذا الشروع مند بداية مرحلة التخطيط له حتى ظهوره. فقد كانت مسائلته الشخصية والهنية 
حجر الأساس الذي قام عليه هذا البحث. فله شكري ا جزيل الذي أعلم أنه ليس في حاجة إليه ولكني أجد من واجب 
الاعنزاف با جميل التعبير عنه. كما أشكره شكرأ مضافا أن وجد من وقته فسحة لتقديم هذا العمل. 

وازجي حالص الشکر لسعادة الأستاذ الدكتور عباس صا مح طاشكندي أستاذ علوم الكتبات والعلومات وعميد 
شئون الكتبات بجامعة اللك عبد العزيز على ما قدمه من مساندة ونصائح قيمة أفدت منها كثيرا. 

كما أشك رأخي الأستاذ علي السليمان الصوينع» أمين مكتبة اللك فهد الوطنية, على احتفائه بهذا العمل 
وحرصه على إنجازه وسؤاله الدائم عنه. 

وأشعر بالغبطة أن حظيت بعدد من الأصدقاء الذي نكان لاهتمامهم وتشجيعهم أث ركبير في لقام هذا العمل» وي 
مقدمتهم الدکتور ناصر بن حمد السویدان عضو هيئة التدريس بقسم علوم الكتبات والعلومات بجامعة الإمام محمد 
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النخطيط لبانى المكتبات 


ابن سعود الإسلامية, الذي نكرم بقراءة هذا العمل وأبدى TiS‏ من اللحوظات الت يآ کدت ما عرف عنه من غزارة 
علم وسعة اطلاع وتدقیق؛ وال دکتور حمد أمين عبد الصمد امرغلاني, عضو هيئة التدريس بقسم الکتبات والعلومات 
بجامعة ا كلك عبد العزيز وعميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية السابق فيهاء الذي أفدت كثيرا من مقترحاته التي أبداها 
أثناء مناقشائنا ا لستمرة حول الوضوع؛ والدکتور عبدالعزیز بن حمد السفر عمید شئون المكتبات بالرئاسة العامة 
لتعليم البنات» الذي كان وما يزال معينا لا ينضب من الرأي السديد. فلهؤلاء الأعزاء ولغيرهم من الزملاء شكري 
А‏ 

وآنوّہ با جھد الکبیر АЛ‏ بذله زميلي الأستاذ علي سليمان البطراوي ШИ‏ رحلتنا الطويلة النهكة إلى الولايات 
التحدة الأمريكية, ثم عونه لي ف إعداد خططات الکتاب واخراجے؛ وأئني على تمزه في هلا انجال ومهارته الثيرة 
للإعجاب . 

бал» ХАЛ ай)‏ لعشرات الزملاء في الكتبات ومراكز العلومات الت ي كانت جالاً للبحث, حيث قدموا 
مساعدات ت#ثلت في صور عدیدة منھا الرافقة في ا جولات؛ وتوفير البيانات» وشرح سي رأعمال هذه الؤسسات. وهو 
كذلك لعدد كبر من طلاب قسم علوم الکتبات والعلومات الذین درسوا مادة تصمیم مباني الکتبات, وأثروا هذا 
العمل بما بذلوه من جهود وما أثاروه من أسئلة. 

كما أشعر بالسرو رأن حباني الله بأسرة تعصّد عند ا حاجة وتتفهم ظروف الباحثء وما تقتضيه من غياب طویل 
وانشغال مستمر. ون علی وجه ا خصوص ا جهود التي بأ ها الابن الهسدس الوليد بن عبد الرحمن والاقتزاحات 
الصائبة التي أبداها في جميع مراحل هذا البحث, ووجوده داثماً حیث ينبغي أن يكون. 

وأشكر الله صبحانه وتعاى ابتداءَ وانتهاءً على ما أنعم به شكرأ يليق بجلاله, وأسأله الزيد من فضله, كما أسأله 
أن piy‏ بهذا العمل ويجعله حالصا لوجهه. 
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الاستاذ الدکتور یحپی محمود بن جنید 'الساعاتي' 
أستاذ علوم الکتبات 
في جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية 
ورئیس تحریر مجلة عالم الکتب 

بعد الدكثور عبد الرحمن العكرش أحد الباحئين العرب المميزين بالجدة العلمية» والتمحيص» وسعة البال» 
ونشدان الکمال لتاتج البحث الذي موم به» وهي ميزات تواجه القارئ واضحة عندما بطالع أعماله العلمية 
АА‏ سواء ما نشر منها علی شکل کناب مستقل آو مجث ضمن دورية. 

وفي АА о сз‏ نفسه Cob‏ ومتقبا ومتقصيا فإنه بسعى إلى أن بربح «зуб‏ 
y sly‏ له مّعة التجوال في روضة زاهية من المعلومات المرة التي к‏ منهج علمي دقیق» وتتاول موضوعي 
واضح ФМ‏ وكم غزير من المعلومات» في صياغة عرية سليمة. 

А,‏ هذا الكتاب الموسوم د (التخطيط لمباني المكثبات) مثلا على تلك الميزات التي أشرنا إليهاء فهو شّدم 
فبه أموذجا فریدا فی البحث العلمي العربي استغرق في التخطيط له ست سنوات تقصى خلالما المعاومات 
الخاصة بهء ومن ثم صاغه وأخرج هكيانا Jit ELE BU‏ بمعلومات تصافم أعين القراء والباحثن المرب للمرة 
الأول في لمجال الموضوعي الذي بتطرق إلبه إذ إن ا مكنبة المربية تشتكي ففرا مدقعا ني هذا ا جالء وهو الأمر 
الذي دفع به إلى التفكير فيه والسعي إلى تكوينه إحساسا منه بأهمية موضوعه» والحاجة إلى وجوده بين أبدي 


Ы‏ المهتمين بالمكثيات والمعلومات والهندسة المعمارية. 
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التخطیط لبابي الکتبات 


لجح قد o‏ 


ذلك لأن تشبيد المكثبات وإقامة بنيئها al‏ لیس AL‏ المشوائي ولا هو بالعمل المين الذي يمكن أن 
دی دون تخطيط واع وتنفيذ محكم, بل إنه في حاجة إلى معرفة والمام واسعين بمسائل كثيرة تتطلب النظر فيها 
قبل الاقدام علی انفین» من بينها: A‏ الخدوم والأوعبة المتوقع احتواؤهاء وأعداد العاملين» 
وأماط التجهيزات» وما توق للمبنی الزمع إنشاؤه أن بواجه عند مو أعداد الأوعية والتجهيزات الالية المسائدة» 
والتوسع في تقديم الخدمات المستفيدين» وهي أمو ركانت جميعها محور التأطير النظري والمبداني في هذا الكتاب 
الذي استعان مؤلفه من أجل إبراز عناصره بكم كيير من الراجع العلسبة التخصصة آغلها ی الاحلیزدة» وشد 
الرحال إلى مناطق متباعدة في هذا PLA‏ شا عن السافج الساندة للمعاومة النظربة, مكان أن قطع эй‏ 
ZU rl y ll‏ المكثبات التى وقف عليها ولخططاتهاء استخلص منها حمس En‏ صورة 
وجدها متاسة محتوی هذا الکتاب الذي تناغم فیه انظیر مع التطبیق اليداني» فجاء عملا أصيلاً وفر مادة 
غنية تین علی استخلاض القواعد والركائز الأساس التي تكن من الانطلاق وفق رؤبة سليمة عدد BASE‏ 
إقامة مباني añ‏ في العالم العربي ышы‏ على Sal‏ النظم co‏ المناسبة للحاضر وللمستقيل . 

إن هذا العمل الفردد في موضوعه في العريبة هو إضافة قيمة إلى الجهد المبذول للارتقاء بالبحث إلى 
gill egg eal‏ ر ارا لذهتية امتلقي من خلال جدية الناول» وسلامة المنهج» ودقة التقصي؛ ووفرة 
Bere‏ تولت نشره ليكون أداة علمية فاعلة تعين على 
تشييد مباني مكثبات المستقبل وفن تخطيط يقوم على تفعيل المبنى لبكون مناسياً ا سيحوبه من أوعبةء وليقدم 
مرتادهه أفضل الخدمات» مع تقدير واقعي لما سيكون عليه المستقيل. 








اهتم الباحثون العرب ی بحال الکتبات والعلومات بکثیر من موضوعاته ال تتراوح ما بین ما هو محوري منهاء مشل 
التصنيف والفهرسة والتكشيف والخدمة المرجعية» وما هو إطاريء مثل النشر واللشر الالكتروني وتاریخ الکتب والکتبات. 
ومع ذلك لا تزال هناك موضوعات تعاني من قلة ما كتب فيهاء ومن هذه الموضوعات تلك الي تتعلق بالتجهيزات والمباني. 
ولعل Y‏ هذا إغفال لا تتبين دواعيه أو ميرراته. 

ففي الوقت الذي يركز فيه الباحثون وأقسام المكتبات والمعلومات على تناول تنمية المجموعات بالتدريس والبحث» 
وتعليم الطلاب مهارة اقتناء أوعية المعلومات المناسبة» وترشيد ذلك الاقتناء ‏ وهو أمر مطلوب ‏ فإن معظم هؤلاء قد 
يغفلون عن أهمية الاستعداد للمشا ركة في التحطيط لإنشاء مبنى مكتبة يكلف مبالغ باهظة. والمحصلة الطبيعية هذا هي 
إسناد الأمر إلى مهندس قد لا يكون لديه التصور الذي يمكنه من تلبية احتياحات المستفيدين من البنى» فيظه ر Узе ll‏ 
من الخارج لكنه غير عملي. 

وقد تكونت لدى الباحث فكرة يزعم بأنها شاملة عن التجاوزات الي وفع فیها کشیر من الخحططین لباني الکتبات 
نتيجة لقراءاته الواسعة ومشاهداته الأوسع لكثير من مباني المكتبات في عشرات البلدان. ويعود اهتمام الباحث بهذا 
الموضوع إلى أوائل سنة ١91/8‏ أثناء تدربه في جامعة إنديانا بالولايات المتحدة الأمريكية حينما زار بصحبة عميد المكتبات 
СА За les‏ کارل حاکسون 120169081 am W. Carl‏ الكتبات الي (за алай‏ واجتمعا مع بعض 
التحصصین پ هذا المحال» مثل ديفد قيصر 1٤88٥۲‏ وولیسم بیرس Ellsworth <>) 375 y Pierce‏ وتحدث معهم 
أحاديث مطولة عن مباني المكتبات وتحهيزاتها. ثم ركز الباحث في قراءاته على هذا الموضوع؛ وحعله حور اهتمامه ی 
رحلاته المتعددة وحضوره المؤتمرات. 

وتول الباحت Де‏ مدی سنوات عدة تدربس تخطیط مباني المكتبات لطلاب قسم علوم المكتبات والمعلومات» 
ووحههم إلى زيارة كثير من المكتبات في الملكة العربية السعودية وتقدیم تقاریر عن مبانیهاء وقد لاحظ ضمن ما لاحظه 
عدم وجود کتابات تناقش الأسس النظرية لتحطیط هذه الباني ودور الکتبیین في مرحلة التخحطیط والتصمیم والانشای وهو 
ما لاحظه آیضاً جلس القسم. 

وقد سر الباحث آن طلب منه لس القسم في سنة ۱6۰۹ الاهتمام بهذا للوضوع ووضع کتاب AS‏ فتقدم .عشروع 
بحث عن تخطيط مباني المكتبات متخمذاً من المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية إطاراً مرجمياً هذا البحث 
Ke‏ أن أولاهما موطن الباحث وأن أخراهما البلد الذي ينبغي أن يتخذ Мм‏ يحتذى وذلك لكثرة المكتبات فيه وتنوعها. 
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التخطیط لباني الکتبات 
aan, E a‏ القسم على المشروع 
والتوصية بعرضه على علس مركز البحوث في كلية الآداب للنظر في أمر دعمه؛ نوافق ال حلس مشکورا وأرصی بعرض 
الشروع على إحدى الؤسسات البحثية لتمويله وقد رحبت مکتبة اللك فھد الوطنیة بذلك بعد دراسة الشروع؛ ثم وافسق 
الجلس العلمي لمامعة املك سعود في سنة ١417‏ على تمتع الباحث بإحازة تفرغ علمي لاستكمال ما بدأه. 
5 كان الباحث قد أعد قائمة بالمكتبات الي سيطبق عليها دراسته» اعتمد لي إعدادها على ما كتب عن هذه المكتبات 
a A 3‏ لتحصصة وعرض هذه القائمة على , بعض | لكتبيين والمهندسين الذين شاركوا في تخطيط كثير من مباني 
الكتبات وتصميمهاء وبعد مناقشات مستفيضة توصلوا إلى قائمة نهائية روعي فیها ما يأتي: 
١‏ التركيز على slo‏ الکتبات الي أنشعت في الثمانينيات والنصف الأول من التسعينيات. 
Y‏ تغطية المكتبات العامة» والمكتبات الجامعية» والمكتبات الحكومية. 
y‏ أحذ الحجم السائد في الحسبان» بحيث تضم القائمة مكتبات كبرى ومكتبات متوسطة ومكتبات صغيرة. 
5 تناول الکتبات الي أنشعت ف المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية والبحرين والغرب 
وأسبانيا وألانيا. 
وکانت لدی الباحث جحموعة کبيرة من الحططات والصور عن مکتبات حديثة في بلدان آحری مقل کندا وفرنسا 
وبریطانیا فرأی اضافتها لاثراء الشروع. 
بدأ الباحث عخاطبة الکتبات الي فرر زیارتها للحصول علی موافقتها وبحهیز البیانات اللازمة للبحت. و کان لکتبة 
اللك فهد الوطنية دور مشكور تمل ی کین الباحث من الافادة من شخصیتها الاعتبارية ٹی خاطبة هذه الجهات» وهو ما 
آحس الباحث بقيمته في جميع مراحل المشروع. 
استغرق العمل في هذا المشرو ع ست سنين من العمل المتصل والرحلات الستمری ال شلت فنرة التفر غ و الاجازات 
الصيفية وإحازات فصل الربيع. وقد قطع الباحث في هذه الفترة آلاف الكيلومترات آثناء رحلاته ا ویة والبریة ge‏ لتباعد 
مواقعها الکتبات حصوصا في الولايات المتحدة الأمريكية» وھو لا یزال یتذکر الشکلات الى واحهها والضغط الذي 
تعرض له. 
وقد أذ الباحث ما يزيد على ستة آلاف صورة أصلية ملونة للمكتبات الى زارها وحصل على معلومات حديثة عنها 
تتعلق بسير العمل فيها ومساحاتها وطاقاتها الاستيعابية من ائحموعات والقاعد و مخططاتھا ومراحل إنشائهاء وساعده قي 
ذلك العاملون في هذه المكتبات والمسئولين عنها. كما اجتمع ببعض مثلي الش ركات الي تولت تنفيذ مباني هذه المكتبات. 
وأعاد رسم المخططات وترجمة محتوياتها إلى العربية وإخراحها إخراحاً نهائيَاً وربطها بالنص. وقد استغرقت عمليات 
الاختيار والرسم والترجمة والربط أكثر من سنة ونصف. 





ХАДА! 


وواحهت الباحث مشكلة اتخاذ قرار فیما یتعلق بطریقة عرض الادة» وربط الصور والحططات بالتص. و کما اعتاد 
الباحث فقد لحأ إلى زملائه في التخصص لإبداء المشورة» وكان هذا الأمر مثار مناقشات مستفيضة أسفرت عما يأتى: 

١‏ وضع الصورة عند الإشارة إليها لأول مرة. 

۲- وضع الحططات еле‏ نهاية النص» وذلك لتكرر الإشارة إليها. 

"ا ذكر اسم المكتبة كاملاً بالحروف العربية والحروف اللاتينية عند وروده لأول مرة ثم الاكتفاء باسم المكتبة 
بالحروف العربية فيما بعد ذلك. 

-٤‏ ا حرص على ذكر اسم المكتبة تحت الصورة إذا کان اللمح ثاہتاً. 

o‏ إعطاء إشارات مختلفة للصور والمخططات والأشكال والحداول. 

٦۔‏ عرض المعلومات تبعاً لوحدات المكتبة الرئيسة عند الحديث عن مكونات المكتبة وعلاقات وحداتها المكانية 
ومساحات هذه الوحدات. 


Y‏ مراعاة وحدة الموضوع عند مناقشة الإضاءة. 
كما رئي تقسيم الكتاب إلى الفصول الآنية: 
الفصل الأول: dgl‏ لبنى المكتبة» ومعوقات التحطیط وبرنامج البناء. 


الفصل الثاني: يبحث العوامل المؤثرة في اختيار موقع المشروع؛ مثل المساحة والعلاثة بالمنشآت المجاورة» وخيارات 
تاه البنی» ومیزات مستوی سطح الوقع وعیوبه ومشکلات تر کیبه ابليولوحي. کما یتتاول شکل البنی وارتفاعه 
والأقبية والمواقف. 

الفصل الثالث: يبحث في عناصر المرونة والعملية الي يلزم توفراها في المبنى» وهي مواصفات الداحل» وطرق تنظيم 
أدوارهء ومساحته العامة» وقواطعه الداحلية» والرسانة السلحة والزحاج وطرق التصرف بالطاقة والأ مال واللمسات 
الجمالية. كما يستعرض مکونات الوحدات الرئیسة للمکتبة وملامحها. Sen‏ بالتفصيل العلاقات المكانية بين 
وحدات المكتبة ومساحاتها وأثر التقنية الحديئة على حجم مبانی الکتبات وتصمیمھا الداحلي وتوزیعھا۔. 

الفصل الرابع: عرض لأهم عناصر البيفة الداحلية للمکتبة» وهي التهوية والتدفشة والتبرید والرطوبة والضوضاء 
والألوان واللوحات الإرشادية. كما عرض هذا الفصل بالتفصيل لأنماط الاضاءة وطرق اضاءة وحدات الکنبة الرئيسة. 

الفصل الخامس: استعرض هذا الفصل آکثر فعات الأثاث شیوعاً في المكتبات» وهي المقاعد والمناضد ومقصورات 
الدراسة الفردية والزائن والزائن التقاربة. وقد بحث آنواعها واللامح الطلوب توافرها فیها. 

الفصل السادس: تناول هذا الفصل أهم عنصرين يهددان أمن المكتبة» وهما سوء استحدام المقتنيات والحرائق. وقد 
بحث بالتفصيل التدابير الواقية الي ينبغي اتخاذها ودور التخطيط في ذلك. 

E e 5 1 ۳ f‏ 8 ا ایی 
مکتبة بصفحة تحوي بعض العلومات عن مساحتها الاجمالية وعدد آدرارها وطافتها الاستيعابية وعدد жаа ы‏ 


إلى بعض ملاحها الإيجابية والسلبية. 
өзені.‏ 





التخطیط لباني الکتبات 

وألحق به بعض العلومات عن الکتبة البريطانية ومکتبة فرنسا ومکتبة جامعة ولاية کلیفورنیا بلونج بيش الي أنشعت 
حديئاً. كما تخلل النص عدد من خططات الواقع والرسوم WL‏ = لبعض الکتبات. وتبع القص نموذج لتقویم مبنی مکتبة 
بعد إنشائه» وقوذج حزء من برنامج البنای وغوذج آحر لساحات مکتبة تستوعب ملیون مادة. وتهدف هه اللاحق ال 
ol‏ حصيلة الطالب عن هذا الوضوع واکسابه مهارة اللاحظة والنقد. 

ويود الباحث أن يشير في هذا السياق إلى أن هذا الكتاب ليس في تصميم مباني المكتبات» فالتصميم عمل مهندس» 
والباحث لا يدعي معرفة ذلك؛ إذ إنه بجكم تخصصه غير موهل له. فهو جرد مكتي يحسب أنه يعرف ما يتوقع المكتبيون 
توافره في مباني المكتبات من ملامح كثيرة تعمل متضامنة على جعلها آمكنة تدعو مرتادیها ال البقاء فیها آطول مدة مکنة. 

كما أنه على علم بوجود فجوة اتصال بين المهندسين والمكتبيين عند تصميم کثیر من مباني الکتبات» وهذه الفجوة 
نتيجة لعدم معرفة كل منهما بطبيعة عمل الآخر. وهذا الكتاب محاولة في سبيل سد هذه الفجوة. 

كما يود أن يذكر أن التوزيع الداحلي لوحدات المكتبات غير ثابت؛ لذا فإن الأوضاع في بعضها قد يتغير حتى قبل 
ظهور هذا الكتاب. وما يجب التأكيد عليه في هذا السياق أن الملحوظات الكثيرة الي أبداها الباحث هي وجهة نظر خاصة 
لاتقرر حسن تصميم مبنى أو سوئه بقدر ما هي اجتهاد قد يحالفه الصواب وقد يكتنفه المخنطأ. 

ولابد من الإشارة في هذا السياق إلى أن هذا الموضوع مستفيض ومتشعب. وهو أمر اضطر معه الباحث أن يبتسر 
الحديث عن بعض الموضوعات ‏ مثل الألوان واللمسات الحمالية والأثاث ‏ ليس إغفالاً منه لأهميتها؛ بل حشية الإطالة. 
ولعل هذا ما يدعو الباحث إلى الإحساس بنوع من خيبة الأمل في الحصلة النهائية مجهود استمر سنين طويلة من العمل 
المتواصل. لكن ما يدعوه إلى التفاؤل مع ذلك هو توقعه أن تسهم هذه الدراسة في حلب اهتمام الباحثين العرب إلى الكتابة 
في هذا الوضوع. وإذا تحقق ذلك تكون هذه الدراسة قد آنت ثمارها. 
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ثبت الجداول والأشكال والمواقع ومفططات المكتبات 
المكتبات ومراكز المعلومات التي درست في البحث 


الفصل الأول: التغطيط لمباني المكتبات 
المدخل: أهمية التخطيط 
أولاً: فریق التخطیط لباني الکتبات 
ٹالیا: بعض معوقات التخطیط 
И‏ برنامج البداء 
الصادر 


الفصل الثاني: موقم المکنبة 
أولاً: اختيار موقع الشروع 
ثانياً: شکل البنی 
ثالثا: ارتفاع الببی 
رابعاً: المواقف 
المصادر 


الفصل الثالث: التنظيم الداخلي 
أولاً: عناصر المرونة والعملية 
Ый‏ مُكونات وحدات المكتبة 
الثاً: العلاقات المكانية بين وحدات المكتبة 
رابعاً: مساحات وحدات المكتبة 
خامساً: أثر التقنية الحديثة 
المصادر 
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التخطیط au‏ المكتبات 


الفصل الرابع: البيقة الداخاية 


ALÍ: let الفصل‎ 


الفصل السادس: آمن المکتبة وسلامتها 


gl‏ الاضاءة 

ثانيا: التهوية والتدفئة والتبريد 
الثا: الضوضاء 

رابعا: الألوان 

خامسا: اللوحات الارشادية 
الصادر 


آولا: القاعد 

ثانیاً: الناضد 

الغا: مقصورات القراءة الفردیة 
رابعا: ا خزائن 

خامسا: ا خزائن التقاربة 
سادسا: أثاث مركر الوسائل 
المصادر 


dll سوء استخدام‎ уи 
انياً: الحرائق‎ 
المصادر‎ 

مخططات المكتبات 

الملاحق 

الکشاگ 
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مساحات اڑ حموعات تبعا ( مواصفات الاتحاد الدولٍ للمكتبات ومؤسساتها 
مساحات المكتبة طبقا ل الواصفات الؤقتة للمكتبات العامة الصغيرة 
مساحات مناطق الندمة الرجعية تبعا ذ مواصفات الاحاد الدول للمکتبات وموسسانها 
مساحات مناطق القراءة 

مساحات القراءة في مكتبة تخدم ٠١,٠٠١‏ شخص 

مساحات القراءة في مكتبة تخدم ٠١,٠٠١‏ شخص 

مساحات ابتجموعات تبعا لمواصفات الاتحاد الد وإ للمكتبات ومؤسساتها 
الساحات السائدة ٹی مناطق عمل كثير من المكتيات 

مساحات ممرات مناطق القراءة 

: عرض ممرات المجموعات 

: علاقة انعکاس الضوء بلون السطح 


© آولا: الجداول 


حدول رقم (۱): 
حدول رقم (۲): 
حدول رقم (۳): 
حدول رقم (4): 
حدول رقم :)٥(‏ 
حدول رقم :)٦(‏ 
حدول رقم (۷): 
حدول رقم (۸): 
حدول رقم (А)‏ 
حدول رقم (۱۰) 
حدول رقم (۱۱) 


حدول رقم (۱۲): العوازل ودرحات امتصاصها الضوضاء 
حدول رقم (۱۳): آبعاد القاعد الستخدمة ی کثیر من الکتبات 
حدول رقم (4 :)١‏ فثات الخزائن الشائعة وآبعادها (سم) 


: الأْبعاد الشائعة لقصورات الوسائل 


حدول رقم )19( 


ө‏ ثانیا: الاشکال 


طریقة الرسم الوهمي 

عنطط العلاقات 

ح رکة الستفیدین والعاملین 

حیارات الوقع 

حیارات الوقع 

عخططات داحلية لأنماط dike‏ من الباني 
مناظر حارجية DEY‏ ختلفة من الباني 


الشکل رقم (۱): 
الشکل رقم (۲): 
الشکل رقم (۳): 
الشکل رقم (4): 
الشکل رقم о)‏ 
الشکل رقم (0): 
الشکل رقم (۷): 
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التخطيط لباني المكتبات 


الشكل رقم (8): علاقة المسافة بشكل المبنى 

الشكل رقم (۹): علاقة الطاقة الاستيعابية بشكل المبنى 
الشكل رقم (۱۰): مخطط مقترح لبنی مکتبة صغيرة 

الشکل رقم (۱۱): علاقة مصادر الضوء بالادة المقروءة 
الشکل رقم (۱۲): وضع مقاعد الاستراحة ومستری الضوضاء 
السکل رقم (۱۳): آکتر آنواع الخزائن شیوعا 


ثالثا: المواقع 

المرقع رقم :)١(‏ موقع مكتبة مقاطعة كلارك العامة 

الموقع رقم (۲): موقع مكتبة ولاية متشجان 

الوقم رقم (۳): موقع مكتبة ليفونيا العامة 

الموقع رقم (4): موقع مكتبة جامعة الملك سعود 

الرقع رقم (0): موقع مكتبة أونيل بكلية بوسطن 

الموقع رقم (7): موقع مكتبة ستل في ا حامعة الشمالیة الشرقیة 

الموقع رقم (۷): موقع مكتبة كريرار بجامعة شیکاغو 

الموقع رقم (8): موقع مكتبة العلوم الطبية بكلية تكساس لطب تقويم العظام 
الوقع رقم :)٩(‏ موقع مکتبة حامعة برمنجهام 

الوقع رقم (۱۰): موقع مکتبة بلاج - هوي ی جامعة تکساس للمرأة 
الوقع رقم (۱۱): موقع مکتبة جامعة بومبو فایرا 


رابعا: مخططات الکتبات 


الخطط رقم (۱): دارة الکتبات والوئائق بولاية كنتكي 

الخطط رقم (۲): مرکز العلومات والکتبة الشرقية 

الخطط رقم (۳): مرکز الکتبة للتعلیم بجامعة وسکنسن - ستاوت 
الحطط رقم (4): مكتبة أونيل بكلية بوسطن 

المخطط о) ұз)‏ مكتبة إكستر العامة 

الخطط رقم :)٦(‏ مکتبة التاریخ والمغرافیا بجامعة برشلونة 
الخحطط رقم (۷): مکتبة العلوم الاداریة بجامعة برشلونة 

الخطط رقم (۸): مكتبة العلوم الطبية بكلية تكساس لطب تقويم العظام 
الخطط رقم (۹): مکتبة الفرقان في بيت القرآن 

الحطط رقم :)۱١(‏ مکتبة الفیزیاء والکیمیاء بجامعة برشلونة 
الخطط رقم (۱۱): الکتبة الکولومبية 

الخطط رقم (۱۲): الكتبة ال ركزية لدينة كويبك 

الخطط رقم (۱۳): مکتبة اللك عبدالعزیز العامة 

الخطط رقم (4 ۱): مکتبة اللك فهد الوطنية 

الخطط رقم (۱): مکتبة برمنجهام العامة 

الخطط رقم (۱7): مکتبة بلیزنتون 

الخطط رقم (۱۷): مکتبة بیل التذ كارية 





تبت الحداول والأشكال والمواقع وخططات الکتبات 


الخطط رقم (۱۸): مکتبة ترکسلر بکلیة مهلتبرج rev‏ 
الخطط رقم :)۱٩(‏ مکتبة حامعة آدنبره For‏ 
“الخطط رقم (۲۰): dor‏ الامام حمد بن سعود الاسلامية roy‏ 
الخطط رقم (۲۱): مکتبة جامعة البحرین - العلوم الانسائية rir‏ 
الخطط رقم (۲۲): مکتبة جامعة البحرین - الدراسات العلمية rw‏ 
الخطط رقم АДК» (УТ)‏ جامعة اللك سعود PVA‏ 
الخطط رقم (4 ۲): مکتبة حامعة اللك فهد للبترول والعادن rva‏ 
الخطط رقم (۲۵): مکتبة جامعة بوردو ras‏ 
الخطط رقم (۲۳): مکتبة آون بكلية ویلز ۳۹۹ 
الخطط رقم (۲۷): مکتبة جامعة مرسر rar‏ 
المخطط رقم (۲۸): مکتبة دلس المركزية العامة ray‏ 
الخطط رقم (۲۹): مکتبة زندرفان بجامعة تيلر 4.4 
الخطط رقم (۳۰): مکتبة شورز بجامعة إندیانا ٹی بند ا حنوبیة sr‏ 
المخطط رقم (71): مكتبة شیفر للقانون Em‏ 
الخطط رقم (YY)‏ مکتبة فرعونت الرئیسة 5 
المخطط رقم (۴۳): مكتبة كريرار بجامعة شیکاغو ۹ 
الخطط رقم :)۳٣(‏ مکتبة کشوا ۔ لیتون بكلية سانت ميري ‘Yo‏ 
الخطط رقم :)۳٣(‏ مکتبة کوئلي بجامعة لاسال ٤‏ 
الخطط رقم АДА (ҮС)‏ لکسنتن العامة сү‏ 
الخطط رقم (۳۷): مکتبة لیفونیا العامة £90 
الخطط رقم (۳۸): موسسة اللك عبدالعزیز آل سعود للدراسات الاسلامية والعلوم الانسانية 524 
الخطط رقم (۳۹): مکتبة مرکز البحرين للدراسات والبحوث en‏ 
الخطط رقم (4۰): مکتبة مقاطعة تبكانو العامة sr‏ 
الخطط رقم (4۱): مکتبة مقاطعة مرست {лә‏ 
الخطط رقم (4۲): مکتبة مقاطعة کلارك العامة өлу‏ 
الخطط رقم (1۳): مکتبة مقاطعة هنتزفل مادیسون العامة 514 
المخطط رقم (4 4): مكتبة ملر التذ كارية evr‏ 
الخطط رقم (40): مکتبة ميري افلین بلاج - هوي في جامعة تكساس للمرأة 5У4‏ 
الخطط رقم (4): مکتبة ھیحرتي بجامعة د ركسل лә‏ 
الخطط رقم (4۷): مکتبة ولاية متشحان ۹۱ 
الخطط رقم (4۸): الکتبة البريطانية say‏ 
المخطط رقم (59): مكتبة فرنسا те‏ 
الخطط رقم :)٥٥(‏ مکتبة جامعة ولاية كليفورنيا بلونج بيش د.د 





- 
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اکتیات ومراگز العلومات التی درست ق البحت 


إدارة المكتبات gi gly‏ بولاية Kentucky Dept. of Libraries & Archives SoS‏ لكسنن» كتتكي» الرلايات المتحدة. 
م رکز العلومات وا لمکتبة «East Library and Information Center 43 2d)‏ کولورادو GLY gl egal Wy” pte‏ المتحدۃ 
مرکز معلومات البنك الشعي. الدار البیضاء. الملکة الغربية 
مركز المكتبة للتعليم بجامعة Wis. -Stout „Se‏ 0۶ .لآ АБ І.еатпіпд Сөпеег,‏ مينموني» وسکنسن, الولایات التحدة. 
مكتبة آنلانتك سي العامة ge sn EA ¿Atlantic City Public Library‏ جيرزي الولایات التحدة 
مكتبة إرفنج العامة ju ce] ‚Irving Public Library‏ الولايات المتحدة. 
مكتبة إكستر العامة e piala g cjus} Exeter Public Library‏ الولایات التحدة 
اللکتبة الأمانیة ЫШ асо 4551 «Deutsch Bibliothek‏ 
مکتبة إھناسی إھلیسیاس «Biblioteca Popular Ignasi Iglesias ital)‏ برشلونة» أسبائيا 
مكتبة أرن Hugh Owen Library‏ بكلية ويلز. أبرزريث» المملكة المتحدة. 
„Boston College O'Neill Library „ey 3 Ја А‏ برسطن» ماساتشوستس» الرلايات المتحدة. 
egal Boerum Library pat 286‏ الترویج 
مكتبة پرمنجهام العامة Birmingham Public Library‏ برمنجھام, ألباماء الولايات المتحدة 
مكتبة برو Burrow Library‏ فی کلیة رودس «Кіюдев СоПеве‏ مفيس» تنسيء الولايات المتحدة 
<The Brritish Library at St. Pancras isle: pt 15S)‏ لندن المملكة المتحدة 
مكتبة بلکونن Belconnen Library‏ كانبيراء أستراليا 
-Pleasanton Library ò jh wS‏ بلیزنتونء کلیفورنیاء الولايات المتحدة 
مكتبة بيل 1554 Beale Memorial Library‏ بیکرزفیلد كليفررنياء الولايات المتحدة 
مكتبة بينك Beineke Library‏ ٹی جامعة پیل Yale University‏ نیو هیفنء کونیکتکٹ: الولایات المتحدة 
مکتبة التاریخ وا مغرافیا بجامعة برشلونة 11150518 / Biblioteca Geografia‏ برشلرنت أسبانيا 
«Татреге Маіл Library tug! pul ыб»‏ تامبی فنلندا 
مکتبة ترکسلر بکلیة Muhlenberg College Trexler Library g љи‏ ألن تاون» بنسلفينياء الرلايات المتحدة. 
مكتبة «Edinburgh University Library opf instar‏ أدنبرة» المملكة المتحدة 
مکتبة جامعة الباما „University of Alabama at Tuscaloosa Library‏ تسكلوزاء ألباماء الرلايات المتحدة. 
مکتبة جامعة в уй cual — Lu, «University of Dlinois, Urbana-Champaign ¢ ys)‏ الولايات امتحدة 
مکتبة حامعة الامام حمد بن سعود الاسلامية» الرياض» المملكة العربية السعودية 
مکتبة جامعة البحرین - اللراسات العلمية ا منامة البحرین 
مکتبة حامعة البحرین - العلوم الانسائية» المنامة» البحرين 
مكتبة جامعة «University of Birmingham pli‏ برمنجهام؛ الملکة التحدة 
مكتبة جامعة «Purdue University Library jasy‏ وست لافييت» إندياناء الرلايات аі‏ 
مکتبة جامعة بومبو فایرا ۲2022 y Universitat Pompeu‏ 005 إسبائيا 
مكتبة جامعة تلير .Tilburg University g‏ تلبرج هولندا, 
مكتبة جامعة جنوب Southeastern Louisiana University Library Uy) do‏ هامونده لويزياناء الرلايات المتحدة. 
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المكتبات ومراكز المعلومات التي درست في البحث 


مکتبة جامعة کلیفورئیا »niversity of California, San Francisco‏ سان فرانسسكو» كليفورنياء الولايات المتحدة 

Luli «ся У «Lappeenranta University of Technology Library waid Wil, Y مكتبة جامعة‎ 

шай а «University of Linz مكتبة جامعة لنز‎ 

مكتبة جامعة متشجان في دبربورن» دیربورن متشجانء الولايات المتحدة 

مكتبة «Stadt Universitatbibliothek — 551) Ay Aut‏ فرانکفررت. آنانیا 

مکتبة جامعة مرسر el > Ausb ‚Mercer University Library‏ الولايات المتحدة. 

مکتبة حامعة اللك سعود. الریاض, الملکة العربیة السعودية 

مکتبة حامعة اللك فهد للبترول والعادن الظهران الملكة العربية السعودية 

مکتبة جامعة ميامي )4 «University of Miami Library at Coral Gabels Ха»‏ کورل جیلزء فلرریداء الرلایات التحدة 
مکتبة جامعة University of Nevada iis‏ لاس فيجاس» نيفاداء الرلايات المتحدة 

Universitatsbibliothek Hannoverund Technische i—i مکتبة حامسة هانوفر ومکتبة العلومات‎ 
УЩ с» Informationsbiblothek 

مکتبة جامعة ھلسنکی التشیة «Helsinki University of Technology Library‏ هلستكيء قتلندا 

مكتبة جامعة ولاية أوهاير „Ohio State University Library‏ کرلبس آومایی الولایات التحدة, 

مکتبة جامعة ولایة کلیفورنیا CSU-Long Beach University Library and Leaming Resources‏ لرنج بیشء کلیفورنیاء 
الولایات التحدة 

مكتبة جامعة ييل University Library‏ 29/316 نير هيفن» كوبيكتكت. الولايات المتحدة 

مكتبة حبسون العامة oy „ua «Ташев I. Gibson Public Library‏ نیفاداء الولايات المتحدة 

Gentofte Public Library istad cd yra t£‏ کربٹھاجن الدامارك 

مكتبة دار الجوف للعلوم» دار ا حوف: الملکة العربیة السعودیة 

مكتبة دلس الم ركزية Dallas Central Public Library itdi‏ دلس» تكساسء الولايات المتحدة 

مكتبة 0.445 Dunedin Public Library Ub!‏ دوندن» نیوزیلندا. 

مکتبة روبارٹس University of Toronto 35,5 ile 3 Robarts Library‏ تورنتو کندا 

lud ya روتردام‎ “Rotterdam Central Library 435 pli ela sy, 450 

Benjamin S. Rosenthal Js; y, Su‏ بکلية کرینز 0011626 Queens‏ شارلوت» نررث كاروليناء الولايات المتحدة. 
مکتبة ریلاند بجامعة مانشسر 25141,3 24>1 (jest «The John Raylands University Library of Manchester‏ 
المملكة المتحدة 

مكتبة زندرفان جامعة تیار Zondervan Library, Taylor University‏ . أبلاند إندياناء الرلايات المتحدة. 

مكتبة سان آندرو العامة Biblioteca Sant Andreu‏ سان آندروء آسبانیا 

مكتبة سان فرانسسکو الرئیسة San Francisco Main Library‏ سان فرانسسكرء الولايات المتحدة 

مکتبة سانت مارتیي Biblioteca de Sant Marti de Provencals jabs, oso‏ برشلرنت, أسبانيا 

مكتبة .| Stawell Regional Library ilti‏ ستاویلء أسراليا 

مكتبة سن رايز «Sunrise Library uU‏ سن رایزء نیفاداء الولایات التحدة 

مكتبة سئل في الجامعة الشمالية الشرقیة. Northeasterm U. Snell Library‏ بوسطن ماساتشوسٹس الولایات التحدة. 

مكتبة شورز 14579717 تعطل8 ع]' غامعة إندیانا iy yt! 42 Indiana University at South Bend‏ إندياناء الولايات 
التحدة 
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التخطیط لبايي الکتبات 


مکتبة شيفر .Schaffer Law School o pul‏ آلب نیویررك الولایات التحدة. 

المكتبة العامة 3 Bern Oy‏ برن» سويسرا. 

الکتبة العامة ٹی 07 Luzern‏ لوزرن سویسرا. 

مكتبة العلوم الإدارية ‘Biblioteca dEmpresarials ult, Ае‏ برشلونة» أسبائيا 

مکتية العلوم الطبية بکلية تکساس لطب تقویم العظام Texas College of Osteopathic Medicine Health Sciences‏ 
Library‏ فررت وورث تکساس. الولایات التحدة 

مکتبة الغرفة التجارية والصناعية» الریاض, الملكة العربية السعودية 

مكتبة الفرقان في بيت القرآن. المنامة» البحرين 

«Bibliotheque de France tus 3 15‏ باريس» فرنسا 

مکتبة فرکونت Fremont Main Library int‏ فرعونت» كليفورنياء الولايات المتحدة. 

مكتبة الفيزياء والكيمياء بجامعة برشلو 2 Biblioteca de Fisica i Quimica, Universitat de Barcelona‏ ب رشلونق أسبانيا 
OLS Camden Public Library Ul suis ic‏ نيوجرزي» الولايات المتحدة. 

«Canterbury Public Library wall os y, ts iS‏ كرايستشرش Christchurch‏ نيو زيلتدا. 

مکتبة کریرار مجابعة شیکاغر The Crerar Library of the University of Chicago‏ شیکاغو إلينوي» الولايات المتحدة 
مكتبة كشوا ‏ لیتون بکلیة سانت Cushwa-Leighton Library, Saint Mary's College (sy‏ نوتردام إندياناء الولایات 
المتحدة 

مكتبة كلية آن آربر لإادارة الأعمال сз of «Ann Arbor School of Business Administration‏ متشجانء الرلايات المتحدة 
مکتبة كلية افندسة بجامعة کلیفورنیا ی بركلي University of California, Berkeley, School of Engineering‏ بر کلي 
كليفورنياء الولایات التحدة 

Universitat La yi ¿5 4 iut 3 Escoles d’Empresarials i d’Informatica LH إدارة الأعمال ودراسات‎ Ф057 АА 
آسبانیا‎ 5 з .Ашопотпа 

المكتبة الكولومبية <The Columbine Library‏ ليك وودء كولورادوء الولایات التحدة 

مكتبة كونلي مجامعة Та Salle University Connely Library JUY‏ فیلادلفیاء بنسلفینیاء الولايات المتحدة. 

مکتبة لاس فیجاس «Las Vegas Library‏ لاس فیجاس نیفاداء الولایات التحدة 

Lexington Public Library Al us a5‏ لكسنعن» كنتكي» الولايات المتحدة 

مكتبة للي Indiana University Lt! Au» 3 Lilley Library‏ بلرمنجتن, إندياناء الولايات المتحدة 

مكتبة لوس آنجلس wy) Jos Angeles Public Library ul‏ آنجلسء كليفورنياء الولایات التحدة 

مکتبة ليفونيا ly ya) .Livonia Public Library ual‏ متشجانء الولایات التحدة. 

مكتبة مانالابان Manalapan Public Library Uta‏ أطلانتك д «ре‏ جيرزي» الولایات التحدة 

مکتبة متشل «Mitchell Library‏ حلاسکی الملکة التحدة. 

مكتبة مد ف جامعة يبل Yale University Mudd Library‏ نير هيفن» کونیکتکت. الولایات التحدة 

مکتبة مدرسة علوم الاعلام نی الغرب؛ الرباط المغرب. 

مکتبة مدینة ميونيخ» ميوئيخ المانيا. 

مكتبة مركز البحرين للدراسات والبحوث» المنامةء البحرين 

المكتبة الم ركزية في إسبج رج 110¥ Esbjerg Central‏ إسبحرج الدافارك 

(Marietta Central Library ty ù ajs Д А6‏ مريتاء جورجياء الولایات التحدة 
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المكتبات ومراكز المعلوهات التي درست في البحث 


المكتبة المركزية للأطفال والشباب Zentrale Kinder-und Jugendbibliothek‏ 4 فراتكفورت بألمانيا . 

المكتبة المركزية لمدينة كويبيك cLa Bibliotheque Centrale de la Ville de Quebec‏ كرييك» كندا 

مكتبة مقاطعة تبكاو العامة ‘Tippecanoe County Public Library‏ لافاييت» إتدياناء الولايات المتحدة 

مكتبة مقاطعة Jyvaskyla County Library ALL‏ حيفاسكيلاء فتلندا 

ЫЧ ¿3 plo «Niedersachsische Landesbibliothek „us Ws дад, а 

«Somerset County Library System e yo" isblis 1‏ برجراتی ماساتشوستش, الولایات التحدة 

مكتبة مقاطعة كلارك العامة tid y+ «Clark County Public Library‏ أوهايو الولايات المتحدة 

مكتبة مقاطعة Huntsville Madison County Public Library ts! o pwols руда‏ هنتزفل» ألياماء الولايات المتحدة 
مکتبة ملر «Miller Memorial Library i Sidi‏ هامدن کونکتکت. الولایات ба‏ 

مکتبة اللك عبدالعزیز العامة» الریاض, المملکة العربیة السعودیة 

مكتبة الملك فهد الوطنية» الریاض» الملکة العربية السعودية 

الكتبة اللكية ی مدينة لاهاي» لاهاي, هولندا 

مكتبة منطقة Larvik District Library ¿LY‏ لارفك» النرويج 

«Moera Library |) + ¿Su‏ مویراء نیوزیلندا. 

مكتبة ميري إفلين بلاج - Y is ya‏ جامعة تكساس للمرأة ‘The Mary Evelyn Blagg-Huey, Texas Woman's University‏ 
دنتونء تکساس, الولایات المتحدة 

مکتبة نوبل للعلوم ады)‏ جامعة ولایة أریررنا .انا «Arizona State University Noble Science and Engineering‏ 
تیمب» آریزونا» الولایات للتحدة. 

مکتبة ه وکن University of Otago psj iule Hocken Library‏ اوتیجوء نیوزیلندا. 

مکتبة هيجرتي جامعة درکسل Drexel University W. W. Hagerty Library‏ فيلادلفياء بتسلفينياء الولايات المتحدة 
Houghton Library ¿y ya su‏ 3 جامعة ee 25° ¿Harvard University >La‏ ماساتوستس» الولایات التحدة. 

15° «23,5 «Ontario Ministry of Transportation and Communications مكتبة وزارة أونتاريو للنقل والاتصالات‎ 
Will el le ¿Biblioteca Nacional ib „I 2,5 

مکتبة ولاية إلبنري «Illinois State Library‏ سبرنجفیلد إلينري» الولايات المتحدة 

Ы 4 сол) + «Queensland State Library wY jay 4Y y 5, 

مكتبة ولاية «The Library of Michigan oleic‏ لانسنج متشحان الولایات التحدة 

مكتبة ولاية نيو ساوٹ ویلز «State Library of New South ۷81٥٥‏ سدني» اُسارالیا 

مؤسسة الملك عبدالعزيز آل سعود للدراسات الإسلامية والعلوم الإنسانية. الدار البيضاءء المملكة المغربية. 
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التخطيط لمباني المكتبات 
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ا ملدخل: أهمية اليخطيط 


المكتبات» سواء كانت عامة أو أكادعية أو متخحصصة جزء من امجتمع. فالمكتبات العامة تقدم حدماتها عادة لفعات 
من ختلف الأعمار وتقدم المكتبة التحصصة خدماتها لفعة معينة منه. ومکتبات الکلیات او ابامعات شا وظيفة مشابهت 
وهي الرمز الادي لاية مسسة تعلیمیق وعادة ما تضمّن في برنامج الزیارات للمدينة ابشامعية وتظهر صورها فیما يصدر من 
نشرات عن الجامعات أو الكليات. 

وليس من غير المعتاد نظر الناس إلى المكتبة أكثر من كونها مکاناً بجدون فيه الكتب وغيرها من أوعية المعلومات. فقد 
غدت بعض المكتبات مكاناً للدراسة» وإلقاء الحاضرات» رإقامة حفلات الاستقبال لبعض المناسبات وتنظيم بعض النشاطات 
الاجتماعية» وعقد اجتماعات بعض الهيئات ذات الاهتمامات الخاصة. 

واحیانا ما یتخیل الناس الکتبات العامة بيئة تربوية ترفيهية للأطفال» تخضع للإشراف وتتصف بالأمان» وهم يودون 
أن يكون هذا التخيل حقيقة. وقد غدت بعض هذه المكتبات في كثير من البلدان بصفة غير رسمية LS‏ لرعاية الأطفال 
حلال الفترة الواقعة بين حروجهم من الدارس وخروج آهلهم من آعماهم» ويتوقم كثير من الناس أن يؤحذ هذا النوع من 
النشاطات في الحسبان عند تصميم مبنى المكتبة. 

وأصبح كثير من الدول يعد المكتبة ذاكرة Ау‏ الي تعنى بحفظ تاريخ تراث المجتمع وإنحازاته» وعرض ذلك ليتمكن 
الناس من الاطلاع علیه. والدليل على هذا ما تنفقه هذه الدول بسخاء على مكتباتها الوطنية ومراکز التاریخ الشفوي ا حلي 
في كثير من مكتباتها الجامعية والعامة والمتخصصة. 

لذا فقد غدت المكتبات تحتاج إلى مزيج من الأماكن العامة والخاصة وإلى مستويات مختلفة من الحماية والتحكم ف 
اجو ly tal‏ طرق مختلفة للتخزين. كما تحتاج أيضاً إلى تصميم جيد لمبانيها يلبي متطلباتها وحاجاتهاء ريتوقع خلاله 
من يتولى تصميمها ما يمكن أن يحدث من نشاطات ويعمل على تهيئة الأمكنة اللازمة للها في البنی. وعند ذلك يُتوقع أن 
يقضي wal Lis By‏ مدی تاثیر ہذہ علی بحمل الحو العام في المكتبة» الذي يفتزض أن يتسم بالمدوي وعلى أمن المكتبة 
وساعات العمل. وإذا أحسن التخطيط لذلك؛ فإن استخدام المكتبة سيشهد زيادة كبيرة» وسيضفي أهمية أكثر على الكتبة 
ما سيجعل الحصول على دعم ا أمراً أكثر يسراً. وقد عبّر سبانسكي сера‏ عن هذا اتغیر الذري 3 gr‏ 
المكتبات بقوله " ... لم تعد المكتبات مرافق قليلة التكلفة, لأنها لم تعد تلك الأمكنة الي تحدوي على كتب وقليل من 
الناضد والقاعد فقط." '. والمكتبة بهذه الصفة أصبحت مشروعاً ш,‏ يتطلب مصاريف كثيرة» وتتوقع الجهة الممولة له 
أن يكون ذا مردود يبرر ما أنفق عليه ولن يتحقق ذلك إلا (ذا صمم تصمیماً جیداً یمکنە من بلوغ الأھداف الؾ آنشی من 
ы!‏ 





التخطيط шы‏ الکتبات 


وقد صاحبت الحاجة المتزايدة إلى المعلومات حاجة إلى التحكم في نفقات المكتبات. ولابد من التذكير هنا بأن المكتبة. 
وإن كانت مشروعا اسكثماريّاء فهي في حقيقتها ليست في العادة مصدراً مباشراً للدحل. وحيئما تضطر الموسسة الأ 
حكومية كانت أم خحاصةء إلى إعادة النظر في وضعها الالي؛ فإن معظم صناع القرار فيها عادة ما يحسبون المكتبة إحدى 
الجهات الي يمكن الاقتطاع من ميزانيتهاء ومع ذلك يبقى عليها أن تحسن التصرف .ما خصص فا علی ай‏ 

ولا يقتصر تأثير حسن تخطيط مبنى المكتبة وتصميمه على تكاليف الإنشاءء بل يتعدى ذلك إلى تكاليف الصيانة 
والتشغيل. فهناك» على سبيل المفال» احتلاف كبير في مقدار الحركة في وحدات المكتبة» ولذا فإن استخدام الفرش المناسب 
لكل وحدة من هذه الوحدات سيقلل من تكاليف التنظيف والصيانة. وبالرغم من ارتفاع التكلفة الأولية للتخطيط 
والتصمیم الجيدين فهما يحققان الكثير من الفوائد على المدى الطويل. ومن هذه الفوائد توفير الطاقة وتخفيف مصاريف 
الصیانة باستخدام مواد وأجهزة ذات نوعية جيدةء والحد من تكاليف التعديلات ف المبنى أو توسعته Lag‏ لدمو المقتنيات 


واستخدام تقنیات وأحهزة جحدید٥,‏ 


ومن فوائد التخطيط والتصميم الحيدين أن المكتبة ستحتاج إلى عدد من الموظفين يقل بكثير عما تتطلبه مكتبة أحرى 
غير حيدة التحطيط رالتصميم» حيث إنه يُمكنها من وضع عدد من المجموعات والدشاطات المتشابهة بقرب مناطق عمل 
مركزية. وهذا يؤدي إلى تحقيق أقصى قدر من توفير القوى العاملة» وهو أيضاً يمكن المرتادين من الوصول إلى ما يريدونه 
بسهولة» سواء كان ذلك وعاء معلومات أو دورة مياه أو منطقة أخرىء إذا وحد التنظيم الجيد لوحدات المبنى وكذلك 
اللوحات الإرشادية الكافية المناسبة. ويدرك من يعمل في مكتبات سيئة التصميم مقدار الوقت الذي تستنزفه الإحابة عن 
الأسئلة الكثيرة حول أماكن بعض الوحدات وكثرة التنقل بين مناطق العمل» ومن تحصيل الحاصل الإشارة إلى ما يوفره 
التصمیم ابید من مصروفات ذات علاقة بذلك. 

ولا یقتصر عمل مخططي مباني الکتبات ومصممیها علی تلبية التطلبات القائمة فعلا؛ بل يُفتزض أن يتلمسوا توجهات 
المستقبل» ويعملوا على أن يكون البنى قادرا على مواكبتها. فالمكتبات كائنات متطورة تشبه الكائنات الحية في ثمرها 
وتغيرها. وكما يتغير اختمع الذي تخدمه المكتبات العامة؛ فإن عليها أن تتغير لمواكبة اهتماماته. وكما تتغير طرق التعليم 
ووسائله ويدمو عدد الأقسام العلمية وتُراجع الخطط الدراسية؛ فإن على المكتبات الجامعية أن تسير حنباً إلى حنب مع تلك 
المستجدات. ومع التغير في طرق عمل المكتبات fey‏ منها أن تستمر في العمل كوحدة متلاحمة وأن تكون قادرة على 
استيعاب توجهات المستقبل ومواكبتهاء وی هذا تحد کبیر للمحطط والصمم. 

ولا عکن تتبع نط هندسي موحد لباني الکتبات» حتى في تلك المدن والبلدان الي آنشی فیها عدد کبیر من الکتبات 
الركزية والفرعية في مدة قصيرة» بل إنه» على النقيض من ذلكء هناك اتحاه إلى زيادة الاتلاف في تصمیم هذه الباني. وقد 
نتج عن هذا مبان تراوحت فيما بین آقصی درحات ابودة وأدناها. وفي هذا الصدد لاحظ بیرس Y Pierce‏ سنة ۱۹۸۰ 
أن القليل منها نقط هو الذي جمع بين الناحیتین ابحمالية والعملية A ay‏ لا يحقق أمل كثير من المكتبيين الذين سعوا إلى 
توافر هاتين الصفتين في مباني المكتبات منذ وقت طويل» فقد دعا بستويك J Bostwick‏ سنة 15717 إلى أن يكون كل 
جزء من أجزاء مبنى المكتبة على حدة مزيجاً من الحمال والعملية ". ولعل مرد هذا إلى أن القليل من الموسسات التابعة لها 
هذه المكتبات قد Ді‏ ت اتباع المواصفات والمعايير الي اقتزحتها الهيئات المهنية المتخصصة في ھذا اٹ حالء واعتماد الکثیر من 
امؤسسات في تصمیم الباني علی خیال الهندسین فقط *. 





التخطیط لباني الکتبات 


:Ўу/‏ فریق التحطیط لباني الکتبات 


تخطيط مبنى للكتية عملية متداحلة تبدا بالتفكير في إقامة المبنى رتنتهي بكتابة تقرير مفصل بتقييمه بعد 
الانتقال الیه» وشغله مدة تسمح بذلك (لملحق أ). وهي ليست من صنع شخص واحد بل هي نتيجة جهود 
عدد من امتحصصين ذوي نفوذ ومعرفة ومهارات متعددة > كما أن النشاطات الي تجري في هذا المبسى عادة 
ما تكون أكغر تداحلاً وتعقيداً من تلك الي تحري في بعض المرافق الدنية الأحرى . وتر هذه العملية بشلاث 
مراحل محددة» كل واحدة منها تستلزم ت ركيبة ختلفة من الأفراد ДУ‏ مهماتهاء واتخاذ القرارات المناسبة. 
والراحل الفلاث هي: 

١‏ جمع البيانات. 

у‏ اتخاذ القرارات الرئيسة. 

۳ تخطیط البنی. 

لذا يتطلب الأمر تكوين ثلاث فرق عمل لتولي تتفیذ مهمات هذه الراحل» وحعل عملية تتفیذ للشروع 
تقوم على أسس سليمة خالية من الفاحات و کذلك لضمان مشاركة کل جموعة من موعات الستفیدین 
من الشسرو ع. وهي أيضاً ضما ضد حدوث اعتراضات من لدن بعض الستفیدین آناء التنفيذ. لذا يتم احتيار 
اعضاء کل فریق بعناية حتى تتوافر القدرات اللازمة لكل مرحلة من مراحل التختطيط. وإذا کان من غير 
الممكن لأمين المكتبة اختيار جميع أعضاء الفرق؛ فإنه يشارك في عملية الاختيار. كما يتخخذ الإحراءات اللازمة 
نحو حضوره أو نائبه معظم الاجتماعات أو كلها. 
وق الوقت الذي ستكون فيه کل الفرق مشغولة بانحاز آعماها ی زمن ختلف عن غیرها؛ فانه رها یکون 

هناك بعض التداحل فیما یتعلق بعضویتها» وسیکون أعضاء الفرق متأثرين بعدة عوامل ذات علاقة عحیط 
العمل؛ مشل الترکیب الاداري للمکتبة والوسسة الام» واعضاء الفرق الحری. ولاأن انشاء مبنی بتطلب إنفاق 
مبلغ كبير من المال في شراء المواد والخيرة والموقع؛ فان الأْمر قد یتضمن تدحل عناصر خارجية لا تدحل عادة 
في أعمال المكتبة» وبعض هذه العناصر قد يؤثر سلباً أو إيجاباً على سير العمل. لذا لا بد من معرفة مكمن القوة 


,442 کسبه. 
ا-مجموعة جمع البیانات 


يتمثل عمل هذا الفريق في جمع البيانات المتعلقة .تمدى الحاحة الفعلية إلى إنشاء مبنى جديد أو إضافة 
ملحق إلى مبنى قائم. كما يتقصى مقدار المساحة المطلوبة في كلتا الجالتين؛ وطبيعة المكان المطلوب ونوعه. 
ویتحدد تکوین هذا الفریق تبعا لطبيعة البیانات المراد جمعها وكيفية جمعها. وبشكل عام يتكون الفريق من: 





التخطیط لباني الکتبات 


И м Ол براك لعش وما‎ 


(أ) أمين ا مكتبة أو نائبه أ وأحد ا مسئولين في الکتبة من تتواف ر لدیه معرفة حاصة بأمور التحطیط . 
ويتولى هذا العضو تقديم بيانات شاملة عن مهمات المكتبة وخططها المستقبلية» ويرأس الفريق. 

(ب) الشرفین علی تفیذ الهمات الرئيسة في الکتبة» مشل السعولین عن الاحراءات الفنية وحدمات 
الستفیدین ‏ وکذلك من بتولون مسعولية وحدات تعاني من مشکلات مکانية ملحة. ويقدم هؤلاء 
لبقية عضاء الفریق بیانات دقيفة وشاملة عن عملیات الکتبة وعلافتها بعضها. 

(ج) #شل من المرسسة الأم. يساعد هذا العضو فْ توضيح خطط الموسسة الي تشرف على المكتبة 
وتوحهاتها المستقبلة. 

(د) غشل من الستفیدین. ادف الرئیس من تخطیط میتی الکتبة وتصمیمه هو آن يلبي حاحجات 
المستفيدين منه ". وبالرغم من معرفة المسئولين في المكتبة محاحات القراء والباحثين الا آنه جشن 
التأكد من صحة مفهوم a iy‏ وذلك بعرض تصورهم حول هذا الموضوع على 
المستفيدين. لذا يشمل الفريق بعضاً من المستفيدين كأعضاء هيعة التدريس والطِلاب» إذا كان 
المبنى المزمع إنشاؤه مكتبة جامعية. 

(ه) استشاري مبان . يساعد في تحدید البيانات اللازم جمعهاء وطريقة ذلك ومصادرها. ولابد من 
الإشارة إلى NE‏ استشاري مبان لساعدة الکتبة ومهندس الشروع والزسسة الأم یی 
التخطیط لبنی الکتبة وذلك محدودية بت Јако‏ هذا العملء ولاحتمال ذلك egal‏ بالنسبة 
لمهندس المشروع وممثلي الموسسة الأم “. ويحث متکاف ]800081[ علی الاستعانة بالاستشاري منذ 
بداية التخطيط للمشروع حتى يستفاد منه عند اتخاذ عدد من القرارات البکرة مفل مدى الحاحة 
إلى إقامة مبنى حديد أو إمكان توسعة المببى الحالي والوملات الطلوب توافرها ی مهندس الشروع 
والشركة المنفذة ". ويختلف دور الاستشاري تبعاً لحجم المشروع وإمكانات المؤسسة الأم» تقد 
يقتصر دوره على تقييم اللخطط فيما يتعلق بالاحتياحات وبرنامج البناء والرسومات والراصفات» 
أو قد يشارك في كل خطوات التخطيط للمشروع وتنفيذه .ما في ذلك حضور جميع الاجتماعات 
وزيارة الموقع باستمرار» أو قد يكون دوره وسطأ بين ذلك ''. 

وفي كل الأحوال يراجع الاستشاري قرارات الموسسة الأم فيما يتعلق بالمشروع؛ ويقأكد من 
مدى ملاءمتها قبل البسدء ف تنفيذ المشروع ''. كما يساعد أمين المكتبة في فهم الخططات 
الهندسية والإنشائية والكهربية وغخططات امرافق الأصری؛ مغل التدففة والتبريد والتهوية وتمديدات 
المياه» قبل الموافقة النهائية عليه "'. 

وبعد جمع البيانات يتولى هذا الفريق تحليلها آحذاً في الحسبان ما يأتي: 

٭ طبیعة ا لخدمات ойы‏ أن تقدمها المكتبة خلال العشرين سنة القادمة ومداها. 

ه حجم المقتنيات الي تحتاجها المكتبة لتقديم هذه ا خدمات. 

© التنظیم الستقبلي طذه احموعات. 

ه عدد العاملین اللازمین لتقديم الخدمات Y‏ کل وحدة من وحدات المكتبة. 

« الأثاث y‏ ة اللازمة لتقديم هذه الخدمات. 





٭ الساحة التقدیریة اللازمة لاستیعاب مقتنیات کل وحدة من وحدات ال کتبة وخدماتھا. 


ه العلاقة الأفقية والرأسية لكل وحدة من وحدات المكتبة بغيرها من الوحدات. 

te‏ فاعلية الخدمات الي تقدمها المكتبة» 

أو في كليهما. 
ومن المنتظر ألا تقتصر مهمة هذا الفريق على جمع البيانات حول المشكلات الي تعاني منها Y SN‏ 
وفت تنفيذ المشروع؛ بل يحب أن تتعمق في تلمس اتحاهات المستقبل وما تطمح المكتبة في القيام به بعد إتمام: 
المشروع؛ وکذلك ماعکن آن توثر به التقنية علی الکتبة وخدماتها. 

وتعد زيارة الکتبات القائمة معینا لا ینضب لاعضاء هذا الفريق» حيث تمكّن من الإطلاع على تحارب هذه 

المكتبات» والإفادة من الأوجه الإيجابية لتصميم مبانيهاء وتلانی ما قد يكون هناك من قصور "". ويقوم الفريق بتقصي 
ملامح التصميم في كل وحدة من وحدات المبنى الذي يزوره» ويتقصئ AUS cll‏ ملامح البيئة الخارحية للمبنى الذي 


По کے‎ 









صورة (۱): منظر خارجي لکتبة حكومية = صورة (۲): منظر خارجي لمكبة عامة 
لاحظ تناسق هبنى المكتبة مع المبنى الذي حوله لاحظ مظلات الانعظار آمام الیتی 
يزوره من حيث جمال مظهره وتناسقه مع الباني EA‏ 
(صورة ١‏ ). 
ويكون مدحله واضحا للمشاة وأصحاب السيارات 
ويسهل الانتقال من السيارات إليه مع وجود مكان مغطى 
. لإنزال الرواد وأخذهم о)‏ وانحدار المرات 
= والأرصفة بالتدريج (صورة ” ) بحيث يستطيع المعاق 
الصعود إليها .بمقعده المتحرك؛ وكون مُعامل انحدار المر 
Р =‏ الذي یصل الواقف بالدخل في حدود خمسة في المئة أو 
ہن ae‏ بدلا من استخدام درج رأسي ` أقل» وتوافر مقابض (در ابرينات) في السلا لم» واضاءة 
= في الليل بدرحة تمكن أصحاب السیارات من رژیته وامکان رؤية لوحة تحمل ساعات عمل GSU‏ 
وكفاية المواقف وقربها من المدحل مع وجود مواقف مخصصة للمعاقين لا يقل عرض كل وحدة منها عن أربعة أمتار. 
كما يراعى قربه من شبکة الواصلات أو حركة المشاة» وكذلك قربه من بعض الحلات التجارية أو المرافق الثقافية. 





التخطیط لياتي الکتبات 
كما يشير أثداء ذلك عدداً من الأسئلة حول البيفة الداخلية للمكتبة ال قد تساعده الإحابة عنها في 
الخروج بتصور واضح حول ماهر بصدده. ومن أمثلة هذه الأسكلة ما يأتي *': 
ہ منطقة الدخل 
© هل هناك أبواب آلية في المدحل الرئيس؟ 
© هل يمكن لكبار السن والمعاقين ومن في حكمهم فتح الأبواب بسهولة؟ 
6 هل یعرف الستفید آين یتوجّه اذا دحل البنی؟ 
ө‏ هل .عکن الوصول بسهولة ال جمیع وحدات البنی من الدخل؟ 
© هل يمكن رؤية اللوحات الارشادية بسهولة وهل هي موضوعة بشکل منطقي؟ 
6 هل ,عکن للمرتادین -.عن فیهم العاقین والأطفال - استخدام أجهزة احاتف بسهولة؟ 
9 هل هناك آماکن متاحة لللشاطات غیر التقليدية للمکتبة؟ 
© هل مناك قاعة متعددة الأغراض عکن استخدامها للمحاضرات وعرض الوسائل 
السمعية البصرية؟ | 
© هل من السهل وصول المرتادين والعاملين إلى الفهرس؟ 
© هل الفهرس قریب من منطقي الإعارة والخدمة المرجعية؟ 
و منطقة الاعارة 
هذه الساحة مکان اتصال معظم الستفیدین بالعاملین في المكتبات. لذا يتم اخحتيار موقعها 
بعنایة بحیث یکن من التحکم البصري والعملي في مناطق الخدمة العامة. ويلاحظ أثناء الزيارة ما 
يأتي: 
© هل تكفي المساحة المخصصة لمنطقة الإعارة لفترات الذروة؟ 
© هل تسمح المساحة الحالية بالتوسع في المستقبل؟ 
© هل رتبت وحداتها بشكل منطقي؟ 
© هل فصلت وحدة إعادة المواد عن وحدة إعارتها؟ 
© هل هناك مكتب استعلامات؟ 
© هل تفع منطقة اعادة لواد العارة بقرب الدخل تماما؟ 
6 مل تتم عملیتا الاعارة والاعادة بأقل مستوى من الضوضاء؟ 
و منطقة الخدمة المرجعية 
© هل هي قريبة من منطقة الفهرس؟ 
© هل هي ثريبة من بجموعة المراحم؟ 
© هل إضاءتها مناسبة لقراءة أوعية المعلومات ذات الحروف الصغيرة والورق المصقول؟ 
© هل موقع الكشافات مناسب؟ 
© هل تتوافر مقصورات بحث منفردة في هذه المنطقة أو بقربها؟ 
@ هل استخدمت مواد عازلة ف هذه المنطقة؟ 





نعط بی کات 


۰ هل نتبعها منطقة هادئة للقراءه؟ 


iiku o‏ الأطفال والشباب 


© هل الظهر العام مذه الرافق یجذب الأطفال والشباب؟ 

6 هل تتوافر مقاعد بأحجام مختلفة؟ 

© هل هناك أشياء يسرع إليها التلف باللمس؟ 

٭ هل تتوافر لوحة تتضمن آخبار نشاطات المكتبة وبرامج يمكن للأطفال الإطلاع على 
محتویاتها بسهولة؟ 

© هل هناك قاعة قصة يمكن أن تحذب انتباه الأطفال حال وصوطم إلى هذه المنطقة؟ 

© هل تبعد هذه القاعة عن مناطق الحركة؟ 

© هل هناك درج أو غيره قد يشكل خخطرا على الأطفال؟ 

© هل يؤثر ما يحري في هذه المنطقة على المناطق العامة الأحرى؟ 

© هل يوحد ف هذه المنطقة ما يهدد سلامة المترددين عليها؟ 


و منطقة المجموعات العامة وسذكاعطة 


© ماعلاقة هذه المنطقة بقاعة القراءة» هل هي قريبة أم بعيدة؟ 

© هل عکن للمستفید العئور علی ما يريد دون الاستعانة بأحد؟ 

© هل هناك لوحات إرشادية في نهايات الخزائن؟ 

© هل الأرفف السفلى مضاءة إضاءة كافية وملائمة؟ 

© هل الممرات بین ا خزائن مناسبة؟ | 

© هل هناك مناطق نائیة؟ 

© هل البيئة مناسبة من حيث التحكم في الحرارة والرطوبة والإضاءة الطبيعية؟ 
© هل هناك إمكان للتوسع المستقبلي؟ 


ن منطقة القراءة 


© هل هناك أنماط مختلفة للجلوس؟ 

© هل تبدو المقاعد والمناضد مريحة؟ 

pe‏ الإضاءة الاصطناعية والإضاءة الطبيعية كافيتان؟ 
٭ ہل المرات بین الناضد کافیة؟ 

ө‏ هل مستری الضوضاء مقبول؟ 


noise control ste yal! Y ن التحكم‎ 


ه هل هناك حاجز عازل للصوت بين المناطق العامة ومناطق العمل؟ 

۰ هل فصلت مناطق القراءة والبحث عن الممرات الرئيسة ومناطق الحركة الكثيرة؟ 
۰ هل استخدمت عوازل للصوت السقرف؟ 

۰ هل استخدمت عوازل للصوت قرب де‏ % 
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ә” 
арам ea Vat, уеде ЛЗ гы де теди ET ORR LE ESOT DB نبااي‎ D Аас ан | ١ 2 
E AA ДЫ. ET ETA A NA مي‎ A face ee at Som et pie کہ‎ 


© هل هناك فرش؟ 
و المرافق العامة 

Ја ө‏ دورات الیاه كافية وعکن الوصول الیها دون سوال آحد؟» وهل يمكن التحكم 
فیها؟ وهل اضاءتها کافیة؟ 

ө‏ هل عکن للمعاقین والاطفال استخدامها بسهولة؟ 

© هل هناك آحهزة لبیم الرطبات للمرتادین والعاملین؟ 

© هل هناك مناطق استراحة عامة کافیة؟ 

© هل يتحمل أثاث مناطق الاستراحة كثرة الاستخخدام؟ 

٠‏ هل يتصف نط الحركة في المكتبة بالمرونة والفاعلية؟ 

© هل التمديدات الكهربية كافية» وهل تستوعب التوسع في المستقبل؟ 

© هل هناك أنابيب يمكن استخدامها لأحهزة الحاتف ومكبرات الصوت وبقية التمديدات 
الكهربية؟ 

© هل النوافذ ععلیة ومرنة يمكن فتحھا ۔ دون ضرر - أثناء فنرات اعتدال الطقس؟ 

© هل يسهل على المعاقين الوصول إلى المناطق العامة؟ وهل تتوافر الوسائل الممكنة من 
ذلك مثل الصاعد والمنحدرات cramps‏ والمرات الواسعة والأبواب سهلة الفتح؟ 

© هل مصادر الإضاءة مرئة بحيث بمكن تحريكها حسب الحاحة؟ 

© هل تختلف قوة الإضاءة في المناطق العامة ومناطق العمل تبعاً لملامح الاستخخدام؟ 

РШ! О‏ المشاعة 

© هل هناك مناطق كافية لسیر العمل بسهولة ویسر؟ 

© هل الممرات العامة واضحة ويمكن الاهتداء إليها؟ 

© هل هناك مساحات إضافية للتوسع في المستقبل؟ 

© هل هناك مخازن كافية» بعضها قریب من مناطق الاجراءات الفنیة؟ 

9 هل هناك قَاعة احتماعات و محاضرات ذات طاقة استيعابية مناسبة؟ 


© هل هناك قاعة متعددة الأغراض؟ 


ه الستقبل 
Ө‏ هل يسمح موقع المكتبة بالتوسع في المستقبل؟ 
© هل يمكن لجميع وحدات المكتبة التوسع في المستقبل؟ 
© هل تتحمل أساسات المبنى الخزائن المتقاربة؟ 
ө‏ هل یتحمل البنی ماقد تفرضه التقنية من اضافات وتغییر؟ 
وسیکون التقریر الذي یعده هذا الفریق فاعدة یی علیها فریق اتخاذ القسرارات الرئيسة تصوره حول 
ضرورة الشروع ‏ البناء من عدمه. كما سيوخذ في الحسبان ‏ في حال الموافقة على المشروع ‏ عند إقرار 
التمويل اللازم له. 





YA 


de gogo Y‏ اتخاذ القرارات الرئيسة 
مرحلة اتخاذ القرارات الرئيسة هي الي تتم فيها صياغة أكثر القرارات أهمية فيما يتعلق باستكمال 
الشروع» وهي أيضاً الي يجرى فيها التشاور والحوار بين الأطراف المختلفة للوصول إلى اتفاق قد يتضمن 
بعض التنازلات أو أنصاف الحلول. لذا يضم فريق هذه المرحلة نوعين من الأعضاء. النوع الأول هومن 
لديهم سلطة اتخاذ القرارات الهمتة والناني هو من لديهم البيانات الكافية لتقديمها إلى النوع الأول حتی 

تكون قراراته مبنية على أساس مكين من المعرفة. 
وتتلخص الجوانب المطلوبة في هذه المرحلة فيما يأتي: 


([) معرفة تصمیم البنی واختیار الوقع وتکالیف الانشاء 

وتقوم الشركة الندسية بدور مهم في هذه المرحلة نظراً لعرفتها بتصمیم الباني وعا یتصل 
بذلك. واعتماداً على تقرير فريق جمع البيانات يستطيع الهندس تحديد ححم الشروع وتكاليفه 
al,‏ موقع له. وبينما يقرر فريق جمع البيانات مقدار المساحة اللازمة لعمليات محددة في 
الکتبته call lel or yt fee‏ والخدمة المرجعية؛ فإن المهندس هو الذي يقررء بناءٌ على ذلك 
الساحات الاضافية الشاعة» وهي تلك الساحات الي لا تخص وحدهة من وحدات الکتبة بعیتها. 
وتشمل هه فیما نش مل الردهات والمرات العامة والسلا ل والصاعد ودورات الیاه وارصفة 
الشحن والتفريغ وغرف الآلات والزوايا الناتمة عن عدم دقة ف التصميم أو تلك الناتمة عفوا عسن 
اللمسات الحمالية. ویاضافة هذه المساحات إلى المساحات المطلوبة للعمليات المحددة يقرر المهندس 
المساحة الإحمالية المطلوبة للمبنى. 

وبالإضافة إلى المهندس الخارجي هناك المهندس الداحلي الذي يعرف عادة الأماكن المناسية 
لإقامة المشروع عليها. ففي حالة المكتبة الجامعية يتولى القيام بهذه الهمة مهندس الجامعة» ولي 
حالة الکتبة العامة یقوم بهذه الهمة مهندس آمانة الدينة. وعادة ما يكون المهندس على علم 
بالعقبات الي لابد من التعامل معها حین التخحطیط لاقامة البنی. فهو یعرف على سبیل الشال» 
تمديدات المرافق العامة والسّمات السطحية الى يجب أحذها في احسبان عند احتیار الونم. وهو 
يعرف أيضا الملشكلات الي برزت حين التخخطيط لمشاريع مشابهة في المنطقة المزمع إنشاء المبسى 


عليهاء وهذا ما يساعد على تحنبها. 
رب متطلبات ال مكتبة 


سعبرز حلال مناقشة استنتاجات المهندس بعض الأسئلة المتعلقة ممتطلبات المكتبة واحتياحاتها 
الي يُنتظر أن يأحذها من سيتولى اتخاذ القرار نيابة عن المكتبة في الحسبان. نقد يتسبب مقدار 
البلغ الحصص للمشروع آو البنی» علی سبیل الشال» ف تقلییص حجم البنی آو الندمات الي 
ستقدمها الكتبة. ورعا یکون مدیر الکتبة الشخص الاشل الذي عکنه لتعامل مع هذه المشكلات 
مستعيناً في ذلك يمن لدیه اشبرة من موظفي الکتبة لتقديم البیانات ذات الصلة عتطلبات الکتبةء 


وذلك حتی یکون تعامله مع هذا الوضع سريعا ودئيقا في الوفت ذانه. 
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ورعا یکون وحود استشاري مبان مفیدا في هذه المرحلة؛ وذلك لدعم الفريق ببيانات 
إضافية تكمل البيانات الى سيقدمها cal‏ المكتبة ومساعدوه. ولابد من الإشارة إلى أهمية الوقفت 
g‏ هذه المرحلة» إذ إن المركز التفاوضي للفريق سيكون ضعيفاً إذا لم تكن البيانات جاهزة حال 
الحاحة إليها أثناء المناقئشات. 
رج متطلبات ا موسسة الأم 

مکن ان يبدأ صنّاع القرار في الؤسسة الأم في مناقشة المشروع القترح اعتمادا على الميزانية 
Ф‏ یقدمها الهندس و کذلك الاختبار البدئي للموفم» لذا یشمل فریق اتخاذ القرارات 
الرئيسة مغلا للمؤسسة الأم يعمل على أن يتمشى المشروع مع أهدافها العامة. ومعرفته هذه 
ضرورية لقيادة الشسروع بكفاءة وفاعلية؛ حيث إن المشروع بكامله عادة ما يكون محكوما 
بالأوضاع السائدة في المحيط الذي تخدمه المكتبة. ويمكن أن يكون هذا العضو من قيادبي الجامعة 
أو مدير المنطقة التعليمية أو نائب أمين المدينة. ثم إن هناك فائدة أعرى تكمن في معرفة هؤلاء 
بأنجمع الطرق لتدبير الموارد اللازمة لإتمام المشروع والأماكن المتوافرة لإقامة المبنى عليها. 
(د) النواحي ا مالية 

يضم الفريق ممشلاً عن الإدارة المالية في الموسسة الأم لإمداده بالبيانات اللازمة لتدبير تمويل 
الملشروع من البنود المختلفة؛ وكذلك حول إمكانات الموسسة ومحدودياتها في هذا الصدد 


۳۔ مجموعة تخطيط المشروم 

يتولى هذا الفريق میم اعمال مرحلة التخطیط الفعلي للمشروع |ذا فرر فریق اتخاذ القرارات الرئيسة 
الوانفة عليه ورُصدت المبالغ اللازمة لإتمامه. ويئم خلال هذه المرحلة وضع التفاصيل الكبرى والدقيقة 
of yp tal‏ حيث يتولى الهددس صياغة الوثائق (الرسوم والمواصفات). وهي أيضاً الرحلة الي يقم فيها 
التعامل مح قضايا عديدة» مغل فاعلية المبنى وناحيته الجمالية ومشكلاته الهندسية ونوعه وتكاليف مكوناته. 
ويضم هذا الفريق ما يأتي: 


[) مهددس الشركة ا منشاة للمشسروع 

یقوم الهندس بالدور الرئیس في هذا الصدد» فيتولى وضع الرسوم التخطيطية للمشروع ومرافقه 
وتكاليفه المعدلة بناء على هذه المحططات. وبعد موافقة فريق التخطيط على الرسوم والمواصفات يشرع 
Y el‏ وضع التصميم المبدئي ووضع تصور مالي أكثر دقة» ثم يناقش الفريق هذا التصميم. وبعد 
امرافقة عليه يدأ المهندس لى صياغة وثائق التصميم ومواصفاته» وهي اليّ تعدمد عليها الشركة المنفذة 
للمشروع في إقامته. وعادة ما تتم احتماعات متواصلة لي هذه المرحلة لمراحعة سير العمل لي البسی» 
واتخاذ القرارات فيما يتعلق بالتصميم ‏ إذا طرأ ظرف يتطلب ذلك .. ду‏ هذه المرحلة أيضاً توضع 
الميرانية النهائية. 
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اسر 


(ب) مثل عن ال مكتبة 

مرة أخرى» يبدو من الضروري أن يضم فريق هذه المرحلة عضواً له نظرة شمولية لعمليات المكتبة 
ومكن أن يكون مدير المكتبة أو نائبه أو المسئول عن التخنطيط الإداري أو الفينٍ فیها. ویتوفم آن یکون 
علی معرفة شاملة ودقيقة باحتیاحات الکتبة علی وجه العموم» واحتياحات كل وحدة من وحداتها 
علی انفراد. 
رج) استشاري مبان 
الکتبات. وعکن of‏ یتول استشاري الباني القیام بهنه الهمة. وقد لا یکون مطلوبا مشارکنه بصورة 
الهندس في وضع تفاصيل التصميم والإشراف على التنفيذ. ونظراً لأن هذه المرحلة تخسر عسادة 
بالمناقشات والتنازلات؛ فإن الاستشاري يحمى فريق التخطيط من اقتراف تنازلات خطيرة قد تتسبب في 
عدم كفاءة المبنى "'. 


(د) مثل ا موسسة الأم 

نظراً لوحوب الالتزام بخطوط السياسة العامة للمؤسسة الأم في جميع مراحل إنشاء المضروع؛ فإن 
فريق هذه المرحلة يضم مشلاً لما ليرصد أعمال المشروع وطرق صرف الاعتمادات ST, as‏ > 
نوعية المواد الستخدمة وحودتهاء ومدى موافقتها للمعايير الي تفرضها الموسسة في منشآتها (مفل 
استخدام مواد توفير الطاقة والارتباط بشبكة مكافحة الحرائق). كما يتولى الممقل الأمور التعاقدية 
ویراحع مخططات المبنى ومواصفاته باستمرار. ويمكن أن يكون هذا العضو مهندس المدينة الجامعية أو 
alo) jue‏ الخدمات الانشائية في أمانة المدينة. 


ره) مشل الستفیدین 
يشارك المستفيدون في مرحلة تخطيط المشروع كما هو الأمر في مرحلة جمع البيانات» إذ يمكن 
ذلك من أحمذ متطلباتهم في الحسبان من قبل مهندس المشروع وبقية أعضاء الفريق. ويتمفل هؤلاء في 
الطلاب وأعضاء هيئة التدريس في حالة المكتبات الجامعية أو السكان في حالة المكتبات العامة ''. 
ويكون اختيار أعضاء الففرق الثلاث دقيقاً ونابعاً من الحيط الذي تخدمه المكتبة: ومبنياً على توافر المهارة والمعرفة 
والتأثیر. وقد یکون خسن احتیار اعضاء هذه الفرق دور کبیر ی کفاءة للبنی وفاعلیته. 
ويراحع الكتي عمل الهندس منذ البداية حتی اکتمال الشرو ع» وبهذه الطريقة بعکن نب کثیر من سوء الفهم الذي 
قد ينشاً بينه وبين المهندس. ومع أن هذا يتطلب جهداً مستمراً من الكتي فله ما ببرره» حیث إن تغيير الحطط أسهل دائما 
من تغيير المبنى وأقل تكلفة. 
ومن الأهمية .بمكان أن يعرف المكتي أكبر قدر ممكن من مصطلحات التصميم ومبادئه وطبيعة عمل المهددس ومراحل 
التصميم نفسها حتى يكون قادراً على الاعزاض على تصميم لا يلي مطالب العمل في الكتبة. وإذا م يستوعب موضرع ما 
فليطلب إيضاحاًء وإذا لم يفهم الشرح فليستمر ف السؤال حتى یفهم ۲ . 





ЕТ‏ التخطيط لباني المكتبات 
ويشبه التعاون بين المكتبي وا المهتدم حين تخطيط مبنى المكتبة طريقاً ذي اتجاهين بسبب الاحتلاف بينهما في التخصص 
والخبرة. وهو يُحتم عليهما التفاهم» والنضج في التفكير» وإبداء الرأي» وإيجابية التصرف؛ لأن المكتبي ليس خبيرا في ا مندسة 
أو البناء أو التأثيث أو التجهيز؛ كما أن المهندس ‏ من الناحية الأخرى ‏ ليس لديه معلومات كافية عن وظيفة المكتبة 
وطبيعة عملها تمكنه من القيام بدور المكتبي والمهندس في الوقت ذاته. لذا يجب أن يكون كل منهما مستعداً للإنصات MN‏ 
على أمل أن يستفيد كل منهما من زميله» وينجح ما اجتمعا من أجله *'. 
ومن المفيد في هذا السیاق اعادة التأكيد على أهمية البيانات الي يقدمها المكتبي أثناء مرحلة التصميم وما بعدها. ومع 
من الأحيان. فقد تم جاهل المكتبي عند تنفيذ عدد كبير من مشاريع مباني المكتبات» فكانت هذه المباني حسب تعبير كومار 
Kumar‏ " ... غیر عمليق ویدلاً من آن تتبلور من الداعل بدت موحشة وضخمة من اشارج ولا تلببي فيما يبدو أي 
۱٩ NEN‏ 
غرض عملي. . . 
ومع ذلك يمكن تلمس توجه إيجابي جديد في سبیل التعاون بين الكتي والصمم. فبعد آن عبر 5 Charles Ammi‏ 
Сийег‏ 3 سنة ۱۸۸۸ عن تشاژمه یی هذا الصدد بقوله ان الهندس هو العدو الطبیعی للمکتبی» وآشار کل من لیه 
Y Gerhard Liebers y) 3 Georg Leyh‏ سنة ۱۹۹۱ إلی اخلاف الطبيعي بين المكتبي والهندس إلا أنه قد حصل تغير 
ملحوظ في النظر إلى طبيعة العلاقة بينهماء حيث بداً بعض الھندسینء مثل جنل оз «Peter Gunnel‏ عن مشارکة 
الكتي والمهندس في التخطيط لباني الکتبات . بل إن بعضهم بدأ يؤكد على ذلكء فيقول المهندس رولفنج Rohlfing‏ 3 
هذا الصدد إن: 
الوضع JE‏ هو أن تبدأ العلاقة بين المكتبي والمهندس أثناء مرحلة اختيار المهددلس 
وتنتهي بعد سئة من الانتقال إلى البنی وإتمام تقيبم ما بعد الإنشاء. ومن الهم د أن يقدم 
المكتبي هذه المعلومات إلى المهددس في الوقت المناسب. ومن الصعوبة يمكان شرح عملية 
التصميم إذ إن ذهن المهندس في هذه المرحلة يُغيّر الأبعاد باستمرار» ويختبر مدى ملاءعمة 
مخطط بكامله محاولة معرفة قدرته على استيعاب حشد من المتطلبات الصغيرة. وإذا لم يكن 
ذلك ملائما؛ فإنه يعود إلى الأبعاد الطبيعية ثم إلى الأبعاد المصغرة» وهكذا. وکلما شرف 
أكبر قدر من المتطلبات ني وقت مبكر كان أفضل '". 





الخد it‏ الكبات 


ле بے‎ 


ثانیا: بعض معوقات التعطیط 


من الأخطاء الشائعة أن ينظر شخص إلى مبنى صمم طبقاً لفلسفة مغايرة لفلسفته على أنه مبنى غير 
صالح. فكما أن الاختلانات واردة بين اللتخصصين ف العلوم الأخرى فهي أيضاً متوقعة بين المكتبيين 
والمهندسين. فعلى سبيل المشال» صّممت إحدى المكتبات على أساس أن تكون مغلقة الرفوف نظراً لوقوعها في 
قلب مدينة اشتهرت .معدل ارتفاع الجريمة فيها. كما رأى مكتبيو إحدى الجامعات أن تجميع المراحع في الدرر 
الرئيس من مبنى المكتبة هو أنسب وسيلة لتقديم الخدمات المرجعية:؛ بينما رأى مكتبيو جامعتين أخريين أنه من 
الأفضل توزيع المجموعات المرجعية تبعاً لوضوعاتها وحعلها قرية من بحموعات الکتب العامة. 
إلا أن هناك الكثير من التحاوزات الي ما كان ينتظر حدوثها؛ لأنها لا ثبر ی الأصل أي خلاف بين 
الکتبیین والهندسین. ومن هذه التحاوزات استحدات عدد من الزوایا العتمة والساطق النائية (آي الي لا.عکن 
السيطرة عليها) في كثير من مباني المكتبات وكذلك الردهات الي لا مبرر لوحودهاء أو الإسراف ف الأمور 
الحمالية على حساب غيرها من الأمور. 
وهناك عوامل عدة تؤثر مجتمعة أو منفردة في بحرى العمل؛ ومن ثم في محصلته النهائية. فبالإضافة إلى 
احتمال عدم النجاح في اختيار فرق من المتخصصين الذين يتوقع منهم أن يترلوا عمليات تخطيط المشروع 
وتصميمه» أو عدم نجاح هذه الفرق» في حال تشكيلهاء في العمل بشكل متناغمء أو عدم التزام المهندس أو 
الشركة المنفذة للمشروع ببرنامج البناء» إما لعدم مدرتهم على ذلك لنقص في اشبرة ۲" أو لعدم الاقتناع به 
تبدو الأسباب الآتية ‏ أو بعضها في الأقل ‏ مسئولة إلى حد كبير فيما قد يتعرض له تخطيط المشروع من 
معوقات 
١‏ عدم قيام المكتبة» بمثلة ف المشرف عليهاء بوضع برنامج بناء کاف وواضح یشتمل علی ما ترید الکتبة 
توافره من ملامح في المبنى المزمع إنشاؤه» إما عن عجز أو عدم اهتمام. 
в -۲‏ الموسسة الأم إلى إقامة " نصب تذكاري " تبرز فيه جوانب الضخامة أو الجمال أو كليهما أكثر من 
إقامة مبنى يتسم بالمرونة والعملية» متجاهلة في الوقت ذاته ما قد يراه المتخحصصون. من فيهم مهندس 
المشرو ع» والأمثلة على هذا كثيرة من بين مباني المكتبات العامة والجامعية. 
Taler‏ الأم فرض وجهة نظر معينة» ممصو صا في المراحل المبكرة» مع 
احتمال كون هذا الرأي л‏ أصلاً على مفاهيم خاطئة أو على معلومات تعوزها الصحة. 
٤‏ تحيز go‏ المشروع لوجهة نظر غير صحيحة حول العلاقة بين التصميم والهمات» وعام الاستفادة 
من مشل المكتبة في مرحلة التصميم. 





a‏ التخطیط اباني الکتبات 

ه# وقوف بعض موظفي الموسسة الأم عقبة في وجه التعاون بين المكتبيسين المتحصصين ومهندس المشروع؛ 
وعدم تمكين المكتبي ومستشار البناء من متابعة عمل المهندس وتقييمه؛ مما نع نقل آراء من يعنيهم أمر 
الشروع في المقام الأول إلى من سيصممه. 

1 عدم رصد مبالغ كافية للمشروع مما يضطر المهندس إلى اللجوء إلى خيارات غير عملية مثل الإكثار من 
الأعمدة للتخفيف من نفقات التأسيس. أو التساهل ف نوعية بعض ما ينفذ عادة في مراحل المشروع 
المتأخرة» مشل الإضاءة والتكييف وعزل الصوت والأثاث في حال نفاد ما رصد للمشروع قبل (تمامه. 
حيث ستضطر المكتبة إلى التنازل فيما يتعلق بالجودة نظراً لعدم تمكنها من الحصول على مبالغ إضافية 

y‏ الفشل في أحذ أهمية اللمسات النهائية في الحسبان. فقد يؤثر لون الفرش أو الجدران أو الأثاثء أو 
طريقة الإضاءة أو نوعهاء أو نمط الأثاث تأثیرا سلبیا على بحمل المشروع. 

ل الاضطرار إلى اختيار موقع لا يناسب البنى ما ينتج عنه اتخاذ قرارات غير سليمة. 

4 وقوع بعض المهندسين ف عدد من التجاوزات الي يمكن إجمال أكثرها شیوعا فیما يأتي: 

(أ) تصميم بعض الناطق مثل منطقة الاعارق ب يقة تضطر المكتبة إلى تصنيع أثاث حاص ها لعدم ملاءمة 
الأثاث السائد في السوق. وقد يدعو الإسراف في ذلك إلى تقليص النفقات لي حوانب is ef‏ أهم منها. 
فقد آدی ارتفا ع تکالیف QU‏ الزحاحي لبهو إحدى المكتبات إلى جعل حجم مصعد نقل المقتنيات Je‏ 
حجم مصعد الرتادین ما سبب نزیفاً مالیا مستمرا ميزانية المكتبة. 

(ب) استحداث آبهاء فتاه وسلام ذات حجم کبیر مثل تلك الي في مكتبة بيل التذكارية 86816 
Y Llar y «Memorial Library‏ آماکن مركزية بحیث تطیل المسافة الي یسیرها الستفید لینتقل من 
مكان إلى آحر ف المبنى. وكانت الردهات والأبهاء ف البداية في مباني الکتبات وسيلة للاضاءة والتهوية. 
وبالرغم من ظهور مفاهيم جديدة فيما يتعلق بالإضاءة والتهوية فمازالت الردهات ظاهرة ملحوظة في 
as‏ مباني الکتبات تشکل عائقاً امام انسیاب AS Al‏ وتفرض تصمیما غیر مرن وتضیم مساحة 
کبيرة من البنی» حصوصا في المكتبات الجامعية. 

(ج) اعتماد ربط تصميم أرضية الدور بتصميم سقفه مما يحول دون إمكان التغيير في المستقبل. 

)>( تشتيت وحدات البنى على نحو بهدر وقت الستفید» ويجعل العثور على ما يريده صعباً ويقف حائلاً دون 
تنظيم المقتنيات ودون التوسع في المستقبل. ويتضح هذاء على سبيل المثال» في فصل قاعات القراءة وتثبيتها 
حسب الموضوع بما يفقد التصميم مرونته. 

(ه) التوسع الرأسي على مساحة صغيرة لا يمكن لأي دور منها استيعاب مجموعة كاملة من مجموعات المكتبة 
أو وحدة من وحداتها. 

(و) عدم اتخاذ الإحراءات اللازمة لتمكين المعاقين من الوصول إلى المبنى بسهولة أو استخدام مقتنياته أو 

(ز) فرض آراء فیما یتعلق بشكل الأثاث أو اللون لا تلائم المكتبة بالضرورة. 








(с)‏ عدم الاهتمام باحتيار أنظمة dg Lol‏ مناسبة رغما عن توافز العديد من ا خیارات؛ فقد „LE‏ بعضهم ما یری 
أنه يضفي منظراً Де‏ المبنى بغض النظر عن الناحية العملية» أر قد يختار أنظمة معقدة ومكلفة مالا 


(ط) الت ر كيز على اللمسات النهائية 
о АУ ue ¿el‏ 
استخدام الخشب في تغطية 
المجدران والسلال» كماهمي 
الحال في مكتبة جامعة الباما 
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(صورة 4 ) ۰ ما يلقي باعباء 

ٍضافية علی ميزانية الشرو ع. 
(ي) عدم تصمیم البنی بطريفة 

مرنة تستوعب ماقد حدث 





صورة (4): قبة في مكتبة جامعية 
لاحظ التوسع الظاهر في استخدام اخشب ¿AN Ae ө‏ 


أوعية المعلومات التقليدية. 
© التنوع في أوعية المعلومات الذي فرضته التقنية الحديثة» وما يتطلبه ذلك من تغيير في نمط الاقتناء Lil,‏ 


والصيانة وتقديم الخدمة. 

© زيادة أهمية المعلومات في حياة ا حتمع. 

© تغير التقنية المستمرء وما يسببه ذلك من تغير في متطلبات المكتبات وحاجات المستفيدين. والمحصلة لذلك 
عدم استیعاب بعض الباني لشبكات الحاسب وبعض الأجهزة الحديقة “". 





| التخطیط لباني الکتبات 
AA“‏ 1 5 0 7 ۰ ی وم 


Wt‏ برنامج البناء 


برنامج البناء وثيقة وصفية تحدد المتطلبات الي لابد من توافرها في المبنى والملامح الي يتصف بها. وهي 
موجهة إلى المهندس الذي سيتولى تصميم المشروع والمسئولين في الموسسة الأم والمستفيدين من المشروع. وهي 
تأخذ في الحسبان حاجات المستفيدين من المبنى. وحتى يحقق البرنامج ذلك ينبغي أن يشمل فيما يشمل أهداف 
gl!‏ الم وال عملهاء وأولویاتها» وبیانات مفصلة عن الستفیدین واحموعات والدسات الي تقدمها 
الكتبة؛ وسير العمل فيها وحجمه؛ وتصورا للعلاقات المكانية بين وحداتها المختلفة: والمساحة اللازمة لكل 
وحدة من هذه الوحدات "'. ويجب أن يؤكد في هذا السياق على أن هذا التصور لا يقتصر على الحاحات 
الحالية» بل يتعدى ذلك إلى الحاجات المستقبلة ' '. 


١-أجمية‏ البرنامج 
لبرنامج البناء أهمية ملحوظة في بجاح المشروع يمكن تبين ملامحها فيما يأتي: 

() يعد أفضل طريقة يحدد بها المسكولون عن المكتبة أولوياتها لجعلها واضحة أمام جميع من يعنيهم 
هذا الأمر. 

(ب) يتيح للمسئولين عن المكتبة فرصة لإيضاح متطلبات المكتبة للمسئولين في المؤسسة الأم» ونيل 
موافقتهم على ما جاء في البرنامج وطرق تنفيذه» حيث تعد هذه О реж‏ 
لاغام الشرو ع بنجاح. 

(ج) يُفصح عن توقعات المستفيدين الي يُنتظر من المهددس العمل على تحقيقها على نحو مسرض. 
كما أنه يحدد له المحال الذي يعمل في اطاره واخطوط العريضة ال تحدد الطريق الذي يسلكه 


في كل مرحلة. 
(о)‏ 3.6 من المنافشات بين المهندس والمستفيد؛ وإن ۳ كما أنه بقلل ن امال 
اشلاف. 


(ه) يقوم بدور العقد الذي يرجع إليه للتحكيم عند نشوء حلاف بين المستفيد والمهيندس» 
poll y Lopes‏ المتسأخرة. 
۳۔آعداد البرنامج 
حتى يمدو البرنامج متكاملاً ومتسقاً Aal‏ كتابئه إلى شخخص واحد. وشا رر О‏ 
ومراجعاً أكثر منه مؤلفاء إذ سيعتمد كليَاً على البيانات والمواصفات الي يتوقم أن تمده بها إدارات المكتبة 
ووحداتها الختلفة وفريق التخطيط للمشروع ليتولى هو دبجحها نيما بعد في خطة متكاملة. ویتوفع آن یکون 
هذا الشخص من المتقدمين في الحرم الوظيفي للمکتبة» ومن المطلعين على مشكلاتها ومتطلباتها وأولويات 





э дї мма 


العمل فيها. وإذا كان البنی الزمع انشاژه ae‏ كما هوالأمر بالنسبة لباني الکتبات الجامعية أو 
الکتبات العامة الكبرى» يتولى تحرير البرنامج الممسكول الأول في المكتبة» ويمكنه ‏ عند ذلك الاستعانة 
عساعدیه ی تنفیذ الخطوات ما قبل النهائية في البرنامج. 


ويوكد ‏ ف كل الأحوال ‏ على أن البرنامج بطبيعته ليس عمل شخص واحد أو مؤشر على رغبات 
فرد بعينه» وإنما يظهر فلسفة المستفيدين من المشروع ککل؛ وهو ثمرة عمل جميع من يهمهم أمره. لذا يتوقع 
من یتولی إعدادہ التشاور الستمر مع جمیع الأطراف قبل البدء فیه ثم إحالة كل جزء منه ‏ عند إتمامه ‏ إلى 
القسم المختص لمراحعته للتأكد من دثته وشموليته» وبأنه يبين تماماً ما يراد إنحازه. كما ی رکد ق هذا السياق 
على أهمية الاستفادة من خصبرة استشاري المباني عند صياغة البرنامج من خلال الأعذ في الحسبان 
اللحوظات الي يبديها في مرحلة التخطيط "'. ومن المستحسن صياغة البرنامج بصورة مرنة تتيح لمهندس 


المشروع إبداء الرأي وتغيير ما يُتفق على تغييره *'. 


أما إذا لم يكن المسكول الأول أو مساعده قادرين على كتابة البرنامج بشكل فعال» وذلك لكبر 
المشروع؛ فيجب اللجوء إلى استشاري لتولي المهمة. وبالرغم ما قد يتوافر لدى الاستشاري من محبرة» فإنه 
يظل pe Lad‏ بيئة المكتبة ومعرفته محدودة بظروفها الحالية وخططها الستقبلة. ون الرقت الذي يقسدم 
نصائح قد تبدو معقولة في بحملها؛ فإنها قد لا تناسب هذه المكتبة أو تلك بالذات. ولتفادي سلبيات 
الاستعانة باستشاري يتم دعم ذلك بالمناقشات العميقة المستمرة» وإمداده بالبيانات الضرورية» كتلك 
المتعلقة بالتطور التاريخي للمكتبة ومضامينه ووجهة نظر العاملين عن بحريات العمل فيهاء وغير ذلك بما 
يساعده في كتابة البرنامج. 

وقد أن يعهد بكتابة البرنامج إلى أحد المسئولين في الموسسة الأم ‏ وهو غسير متخصص - أو إلى 
الهندس نفسه. وف هذا من المحاذير ما قد لا يخفى. وبغض النظر عمن يتولى كتابة البرنامج» فإن المكتبي 
يتوقع أن يكون على اطلاع مستمر علی کل حزئیات البرنامج. وينبغي آن یمنح سلطة الاعتراض» ويخول 
اتخاذ القرار النهائي فيما لو حدث احتلاف حول موضوع ذي أهمية وكان قادرا على ذلك بحكم تأهيله 


وخبرته. 
Y‏ فلسفة البرنامج ومحتويباته 

يتكون القسم الأكبر من برنامج البناء من وصف مفصل لمهمات المكتبة وأعمالهاء والعلاقات المكانية 
بين وحداتها والمواد الي ستوضع فيهاء واحتياحات المستفيدين منها والخدمات الي ستقدم لهم. ونظرا لأن 
هذا القسم قد لا يمكن من تقديم صورة كافية عن المهمات المترقع من المبنى القيام بها أو عن بيئة المكتبة 
ذاتها؛ فانه تبحصص فسم مستقل ي بداية البرنامج یشرح بوضوح آهداف البنی الزسم انشاژه وکیف 
يُتوقع أن يتم العمل فيه. ومن آهم مرتکزات فلسفة البرنامج عدم قصره على واقع المبنى الحالي للمكتبة؛ إذ 
يحب أن يكون كاتبه على إحاطة ثامة يما يجب أن يكون عليه المبنى الجديد آحذا في الحسبان أوجه النقص 
في امببى الحالي حتى لا يكون المبنى الجديد تكراراً له "". كما أن من آهم مرتکزاته طمأنة فريق التخطيط 
أن امحصلة النهائية للمشروع تتفق مع الأهداف والتوقعات الي تم تحديدها مسبقاً'". 
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ویشتمل هذا القسم علی وصف مختصر للمؤسس الام وبيانات تاريخية عنها توضح للمطلع عليها 
العوامل الي أثرت في نغوها وتشكيل اتاهاتهاء وكذلك على وصف عام للمستفيدين الرئيسين والخدمات 
الي يتوتعونها. وإذا كان هؤلاء يختلفون من ناحية طبائع أعمالهم وتختلف احتياحاتهم Lag‏ لذلك فان هذا 
يدون بوضوح. كما يشتمل على وصف المقتنيات وعدد العاملين في المبنى '". ورمما يكون من المرغوب في 
هذا الصدد النظر إلى المكتبة كجزء من الكيان الكبير الذي توجه إليه خدماتها ‏ وهو الحيط العام الذي تقع 
فيه ؛ بدلاً من قصره على حسبانها جزءاً من الموسسة الأم. ويأتي هذا نتيجة دراسة استقصائية لما ذُكر من 
ملامح يتم بلورة مؤشراتها ي برنامج البناء وفقاً لما يأتي "": 

(أ) حيط ا مكتية 

يتضمن هذا القسم ملخصاً للامح احیط الذي تعمل المكتبة فيه. فإذا كانت عامة فتوضح حدود المنطقة الي 

تخدمها وعدد سكانها وفثاتهم واهتماماتهم. وإذا كانت جامعية يوضح عدد منسوبي الجامعة ا حالي والمتوقع» وهل 

تركز على التعليم أو البحث؟ وكذلك التخصصات الي تشتمل عليها. وإذا كانت متخصصة فتوضح أهداف 

الموسسة الأم الي تخدمها المكتبة والنشاطات الي تراوضا؛ وترکیبها الاداري» وحجمهاء وعدد منسوبيها الذين 

يُتوقع أن يستفيدوا من المكتبة» وطبيعة أعمالهم. كما تحدد هنا المدة ال تخطط المؤسسة الأم لقضائها ف مقرها 

الحالي. 


رب تطور الكتبة 

يشتمل هذا القسم على ملخص لتاريخ المكتبة» والأهداف الي تسعى للوصول إليهاء وبيانات عن تنظيم 
الكتبة وسياساتها ذات العلاقة بتطورهاء وعلاقة وضعها الحالي بأهدافهاء وهل أسست حديفاً أو أنها لا تزال في 
مرحلة النمو أو هل وصلت إلى المستوى الذي تهدف للوصول إليه فيما يتعلق بمو الجموعات وتقديم الخدمات؟. 
كما يُشار إلى مدى توقع حدوث نمو كبير في حجم المقتنيات أو في عدد الستفیدین وملامح ذلك النمو» ومدى 
توقع دمج مكتبات أخرى معهاء وفلسفة خدماتھا. 
رج) الستفيدون 

يتضمن هذا القسم ذكراً محل حجم المستفيدين ونوع النشاط الذي يزاوله أكثرهم. كما يتطرق إلى 
متطلباتهم فيما يتعلق بنوع الخدمة الي يتوقعونها وحجم القتتیات ومدی تحقیق الکتبة االية لمتطلباتهم» 
وحاحاتهم المتنامية» ونمط استخدام المكتبة (هل تسود الخدمة الذاتية؟ وهل يركز المستفيدون على القراءة في المكتبة 
أم على الاستعارة الخارحية؟)» ومدى التوجه إلى الاهتمام بغير المستفيدين» وكذلك النمو المتوقع لعدد الستفیدین. 

وليس من السهل معرفة عدد المستفيدين من المكتبة في المستقبل» Суда‏ المكتبة العامة إذ إن ذلك يخضع 
لعدد من التغیرات ال قد تطرأ ولا تستطیع الکتبة تحدیدها. ومع ذلك عکن الاستفادة من خبرة الکتبة ‏ هذا 
الصدد وكذلك معدل و المجتمع الذي تخدمه المكتبة СААМА)‏ هذا النمو. ولعل من المفيد التذكير بأن المبنى الحيد 
са‏ يستقطب أعدادا إضافية من المستفيدين الذين لم يكونوا يتزددون على المكتبة في السابق. 

وبعد معرفة العدد الذي يتوقع من المكتبة أن تقدم له نخدماتها ‏ ولو على وجه التقريبب ‏ يُعد تصور عن 
الساحات اللازمة لهم والملامح المطلوبة في مناطقها ‏ نحصوصاً مناطق القراءة ‏ ونوع المقاعد والمناضد. 





суы (3)‏ 446 
من الضروري آن تقدم إلى المصمم بیانات كمية عن الخدمات الى تقدمها الكتبة وطبیعتها؛ وتشمل هذه فیما 
تشمل ساعات العمل الي ینجزها الوظفون وعدد الأوعیة الي یقوسون ععابلتها. وتدعم هله الییانات بتقییم 
لستوی الندمات АЈЫН‏ ومدی الاضافة الطلوبة وطبیعتها. ووعکن عند اعداد هذه البیانات الاعتماد علی تقاریر 
الکتبة آو آحذ عينة عشوائية من واقع العمل اليومي في ختلف آیام السنة العادية لعرفة معدلات اقتناء الواد 
وفهرستها وتصنیفها واعدادها للاعارة آر التخزین. کما تتضمن هذه البیانات ح ركة آوعية العلومات من حلال 
عملیات الاعارة الداعلية للملفات وابحموعات الناصة وعملیات الاعارة الثارجية للکتب وعملیات الاعارة بین 
الکتبات. و کذلك خدمات العلومات» وتشمل فیما تشمل معدلات الأسئلة الرحعية السريعة الیي توحه لقسم 
الخدمة المرجعية والأسئلة المرجعية المتعمقة» والأسئلة الي تتطلب بحا في أوعية المعلومات وعمليات التكشيف 
والاستخلاص وطلبات إعداد الببليوجرافيات وعمليات الإحاطة الجارية والبث الانتقائي للمعلومات. ومن المفيد 

ایضا of‏ توضح معدلات الندمات الساندة مثل الترجمة والتجلید والصيانة. 


(A)‏ جموعات الكتبة وأمكنتها 

زادت حركة النشر في هذا القرن زيادة ملموسة نظراً لتطور وسائل الطباعة» وتقدم حركة البحث كما 
б,‏ وسرعة ظهور الأبحاث مما أضفى على المكتبات عبء متابعة ذلك. ولتحديد المساحة اللازمة لإيواء مقتنيات 
للکتبة لابد من معرفة بحمل مقتنیات الکتبة حالیاً من مواد في كافة الصور والأحجام؛ وكذلك المجموعات CAD‏ 
المختزنة في أماكن منفصلة عن أماكن المجموعة العامة والمساحة الي تحتلها کل بحموعة منها بالتر الطولي» ثم 
معرفة معدّل النمو السنوي لكل فئة خلال خمس السنوات الأخيرة» ليظهر ذلك بوضوح في البرنامج. 

وبعد التوصل إلى معرفة دقيقة لمعدّل النمو توحذ عينة من القتنیات لعرفة العلاقة بین حجم المجموعات 
والکان اللازم لها إذ إن ذلك يختلف من مكتبة إلى أخرى تبعاً للحجم السائد لأرعية المعلومات فيها. فعادة 
ماتكون أوعية المعلرمات في المكتبة الطبية أو مكتبة الفنون ‏ على سبيل SLY‏ أكير من الحجم المعتاد بينما 
تكون مقتنيات مكتبات العلوم الإنسانية والاحتماعية من الحجم العادي مع غلبة تعدد ابجلدات عليهاء وقد تكون 
معظم مقتنيات مكتبة الصيدلانيات والهندسة والعلوم من الدوريات. لذا يجب معرفة الطابع السائد لمقتنيات المكتبة 
قبل تحديد المساحة اللازمة لاستيعابها. وبعد ذلك يضاف إلى المساحة الصافية للمقتنيات ما يتراوح بين ربعها 
е)‏ | 

ومع أن معرفة الطاقة الاستيعابية للمنز الطولي من المواد المطبوعة أسهل بكثير من معرفة طاقته من المواد غير 
الطبوعة؛ فان آخحذ عینات من مختلف الانماط قد یصلح مرتکزا للخروج بتصور تقريي عن ذلك. وقد قدم متكاف 
Lalo‏ للمعادلات الستتحدمة قٍ ذلك "۳ کما اعد رو کویل [10016#01 وسلیج 516020 قائمة شاملة تستخدم 
لمعرفة الطاقة الاستيعابية ' '. 

ويوحذ في الحسبان عند تحديد الأمتار الطولية اللازمة لتخزين المجموعات المدة الي ستمکٹھا Al Y AS‏ 
ا لحدید ومدى الاتحاه إلى القيام بعملية تعشيب واسعة النطاق. كما تستخدم العينة الحصية الطيقية لتقدير الساحة 
الى تحتاحها بقية مواد المكتبة» مغل الخرائط والمصغرات والتقارير والوسائل السمعية البصرية» ومعدل النمو السنوي 
والحجم المتوقع أن تصل إليه المكتبة لال المدة الي ستشغل فيها المبنى. 





SS ШЫ التخطيط‎ Ке 
رو) العاملون ف ا مكتية‎ 
يتضمن هذا القسم بياناً بعد العاملين ف المكتبة» ومقدار المساحات الي يشغلونها بالمتر المربع. كما يوضح‎ 
3 الحد الأدنى لعدد العاملين عند الانتقال إلى المبنى الحديد والعدد الأقصى لهم عند نهاية المدة الى ستقضيها المكتبة‎ 
هذا المبنى. وفي كلتا الحالتين يحدد عدد المتخصصين منهم وغير المتخصصين وطبيعة عمل كل منهم. كما تبين‎ 

مميزات أماكن العمل الحالية وعيوبها والملامح المرغوب توفراها في مناطق العمل في المبنى Al‏ 
ويُتوقع هنا ذكر الأجهزة والأثاث الي يستدعي العمل وجودها في کل موقعء وهل يتطلب العمل موقعا 
محددا (كأن يكون بقرب مخرج حاص للطاقة آو تمدیدات میاه)» والمساحة المناسبة له مع مراعاة التوسع في تحديد 
المساحة لأن مناطق العمل تتصف بالنمو السريع أكثر من غيرها. ومن المفيد إعداد مخطط أولي لتجميع مناطق 
العمل طبقاً لانسياب العمل الرغوب. 
رن الساحات الفردية 
توصف كل مساحة من المساحات الفردیة لی برنامج البناء وفقاً لخمسة عناصرء هي الحجم والوظيفة والموقع 
ومعاییر التصمیم واحتویات (اللحق ب). 
© الحجم. يحدد إجمالي المساحة معبراً عنه بالامتار الصافية. وتشمل مساحات الساطق القابلة للتحصیص 
مضاناً إلیھا مسة وعشرين في العة منهاء وهي الساحة ال تستنفدها أبهاء المداحل والأعمدة وابدران 
والمرات والسلا م والمصاعد ودورات المياه وغرف الحراسة وغرف الآلات وما شابهها ”". 
وللوصول إلى تصور عن مساحات هذه المناطق يمكن الاستفادة من عدد مسن الصيغ الي اقترحها 
متكاف أو غيره مع الأخذ في الحسبان ظروف المكتبة وطبيعة استخخدامها ونوع مرتاديها. 
© الوظيفة. توصف الأعمال الت تتم في الوحدة. فردهة dobby jel‏ مغلا هي المعبر من الخارج إلى 
منطقة الخدمات» ويوضع فيها جهاز التحكم ويكون موقع الإعارة فيها أو قرييا مٹھاء ورمما توضع فيها 
بعض طرفيات الفهرس» وتكون فيها منطقة عرض المواد الحديفة ولوحة إعلانات ومخطط أدوار المبنى 
ومنطقة انتظار ودورة مياه. 
9 الوفع. توضح مواقع الوحدات من خلال علاقتها بغيرها من الوحدات الأخرى والوحدات الي تكون 
متقاربة أو التي تكون لي دور واحد. ويستفاد هنا من طريقة الرسم الوهمي (شكل »)١‏ وهي وسيلة 
تساعد المصمم على استيعاب طبيعة هذه العلاقات وتسهل له وضع رسوم المحطط "". 
وقد يتعذر على الصمم أحياناً وضع مكونات منطقة معيئة ‏ مثل منطقة المدخل - بقسرب بعضها؛ 
إلا أنه مع تكرر عمل الرسوم الوهمية قد تقتزب النتيجة من متطلبات الکتبة لل حذ کبیر. وعند ذکر 
العلاقات بين الوحدات تبين اللكتبة للمصمم مستوى الرغبة في قرب بعضها من بعض» أي هل هي 
ضرورية أو مفضلة أو مقبولة أو غير مقبولة» وذلك باستخدام مخطط علاقات واضح (Y JE)‏ 
© معايير التصميم. قسم جروسمان pales Grossman‏ التصميم إلى ثلاثة أقسام رئيسة: وظيفية ومادية 
وحمالية. فالمعايير الوظيفية تتيح للمصممء مثلا معرفة مدى أهمية وضع حاجز لمنع الضوضاء بين ردهة 
للدخل وقاعة القراءة أو تنب وضع ما من شأنه أن يُعيق حركة عربات الكتب أو نظام أمن المكتبة. 





8 التخطیط لباني الکتبات 
тылы қазағы ой үкен‏ اک ла‏ 
“Әт‏ 


وتتعلق المعايير المادية بنوع الحدران والسقوف؛ والاضاءة وتمدیدات الکھرباء وا ماء والتکییف» ونظام 
مكافحة الحريق وتمديدات الماتف والأبواب. أما المعايير الحمالية فبالرغم من أنها تدحل في نطاق اختصاص 
المهندس إلى مدى بعيد؛ فإن للمكتبة أن توضح رغبتها في عناصر متعددة منهاء مثل ارتفاع السقوف 
وعدد الأدوار» وعلاقة أمكنة أوعية المعلومات بالنوافذ ومدى التركيز على مدخمل المبنى أو قاعة القراءة 
الرئيسة» وعلاثة تصميم المبنى بالمباني АЯ‏ 
٭ اشحتویات. یشمل برنامج البناء مواصفات أجهزة المكتبة. ومن المهم أن يتيح تصميم المكتبة سهولة التغيير ف 
المستقبل» وذلك بجعل تمديدات الأحهزة لي أرضية الدور وفي محيط المبنى» وتكون قنوات هذه التمديدات 
واسعة تكفي لاستيعاب تمديدات الكهرباء والهاتف وأنظمة التحكم. كما يشمل البرنامج مواصفات 
WUT‏ كل وحدة من وحدات المكتبة. ويعمل المهندس على وضع مخطط لهذه الوحدات بأثاثها الشابت 
والمتحرك لمعرفة مدى استيعاب كل وحدة منها لما يُفنزض أن يكون فيها من مكونات. 
وبعد تحدید الساحات اللازمة بحموعات الکتبة والستفیدین منها والعاملین فيها والخدمات الي تقدمهاء توضح 
المكتبة للمهندس كيف يكون وضع هذه الوحدات عند تصميم المبنى» ويؤحذ في الحسبان عند ذلك أن علاقة الأعمال 
ببعضها هي الي تحجدد ‏ إلى مدى بعيد موقع العمل. ومن الفید بیان ذلك عخطط یوضح حرکة الستفیدین 
والعاملین (شکل ۳). 


Se A As 


اڪ هرکه مرتاري ыб‏ 
ب acl АЙ»‏ 








العخطیط لباني الکعبات 
ہے بدا ааа г макала кан аа аа‏ 

ومع آنه لیس من السهل تنظیم جمیم هذه الکونات بطريقة منطقية تراعی فیها طبيعة العلاقات العملية فیما بینها؛ 
فان توضیح هذه العلاقات )0 برنامج البناء ووضع العدید من الحططات ومناقشتها فیما بين الکتبین والصمم» وتعدیل 
ما یرون تعدیله منها سیساعد على وضع مخطط نهائي مقبول. 

ولابد ‏ في كل الأحوال ‏ أن يظهر البرنامج في هذا الصدد آراء العطط ین والصممین والستفیدین 
حول ما يجب على البنی القیام به من مهام. وتأسيساً على ذلك» فإن من А ОТ з‏ برنامج البناء 
المهندس من فهم آراء المخططين (الذين ينتظر منهم التقييم الصحيح لمتطلبات المستفيدين) حتى يستطيع 
تصميم المبنى الوفاء بأكبر قدر ممكن منها. 
2 أولوبات البرنامج 

من غير المحتمل أن يلبي أي مبنى ‏ مهما بلغت درجة التخطيط له جميع ما يتطلع إليه من قام 
بالتخطيط إلا إذا توافر الكثير من حسن الحظ؛ إلا أن هذا لا يجوز أن يقف حجر عثرة في وجه المكتبي 
الذي يتوقع منه أن يبلور خطوط البرنامج العريضة طبقاً لحاحات المكتبة» الفعلية منها والتوقعة. وني الرفست 
الذي قد يبدو فيه المخطط مثاليًا ويصعب تنفيذ بعض بنوده؛ فإنه يفصح عن الأفكار والاهتمامات الي يرى 
المكتبي أهمية الأخذ بها. 

ولو ас ыда ры Cy else N‏ ال افارل ع 
Vai a ғары Аа as lao‏ کرت Ju oles Ieee‏ 
- وضع جميع الوحدات المطلوب توافرها في الدور الرئيس في هذا الدور» أو قد يحول المكان دون تخصيص 
مساحات كافية لبعض مناطق العمل آو رها لاتكفي ميزانية الملشروع لتنفيذ بعض ما يرى الهندس تنفيذه. 

ف ظل هذه الظروف وما شابهها يحد الخطط نفسه في بعض الأحيان مضطرا للاعتيار من بين عدد 
من البدائل. لذا يتضمن البرنامج أولويات المكتبة الي لا يُقبل التفريط فيهاء وذلك حتى يتمكن المخطّط من 
أخذها في الحسبان عند لجوئه إلى بديل. فلو كان البرنامج ‏ على سبيل JUN‏ يدعو إلى تخصيص .مساحة 
إضافية تستوعب نمو حجم المجموعات والموظفين بينما تقف المساحة اللخصصة للمبنى أصلاً أو д йу‏ 
سبيل ذلك؛ فانه يوضح ل البرنامج كيف يتم التعامل مع هذا الوضع؟ وکیف سیتم التخفیض؟ وفیم يكون 
هذا التخفيض؟ "'. 


0 التخطيط والتصميم 

حسب ما اتضح ما سبق, ینقل برنامج البناء للمهندس آهداف البنی الزمع انشاژه ومهماته» وكذلك 
bi‏ الاعمال فیه. كما يرضح العلاثات المكانية لوحداته؛ واللجو العام الذي يؤمل توفيره. 

ونظراً لأن التخطيط يتضمن إيضاح العناصر المطلوب توافرها في المبنى؛ بينما يُعنى التصميم بكيفية 
تنفيذ ذلك؛ فإنه لا داعي للتوغل فيما وراء الوصف المادي. وكقاعدة عامة يقتصر التخطيط على إيضاح 
الأهداف الي يتطلع المستفيدون إلى تحقيقها من المبنى لا كيف يتم العمل على تحقيقها. عه حر بن 
الناسب تناول بعض النواحي (مثل الإضاءة والعزل والتكييف والتهوية) بالتفصيل» هذا إذا كان للمخطط 
مواصفات خاصة يرى أن يلفت نظر المصمم إليهاء أو كانت هناك عناصر قد لا یتفق مع الصمم بش‌آنها. 





التخطيط لباني الکتبات 
ويهب ألا يتقمص محرر البرنامج دور المهندس؛ بل يقتصر على التخطيط الذي يعني وضع تصور حول ما 
پراد بناژه؛ لا كيف ینی إذ إن المهمة الأخيرة هي ما يتولى المهندس تنفيذه ؟" 
والخلاصة آن برنامج البناء عبارات مکتوبة بدقة» یفضل أن يكتبها أمين المكتبة» یوضح فیها الغرض من البنی» ویشمل 
فيما يشمل بيانات عن المستفيدين والمواد والأحهزة الي یفترض آن یستوعبها البنی» والتسلسل النطفي الذي بتم .عوحبه 
الاستفادة من البنی ومکونات» والخدمات اليّ تقدم ی البنی. ود هذه البیانات الطلع علیها بتصور واضح عن البيقة العاسة 
المطلوب توافرها في البنی. وهو موجه - علی وحه اخصوص - ال الهندس الذي سیتول تصمیم البنی ثم لبقية من يهمهم 
أمر المشروع» ويقوم بتذكيرهم في جميع مراحل المشرو ع .ما ينتظر تنفیذه. ویتطلب اعداد البرنامج الصبر والشابرة. یقول 
ميسون Mason‏ في هذا الصدد: 
إن كتابة برنامج بناء المكتبة عملية طويلة شاقة تتطلب مقدارا کبیرا من التفکم 
والتحليل. لكن نتيجتهاء إذا أحسن القیام بھاء ستكون أكبر إنحاز فكري لأمين المكتبة. ومن 


أهم فوائد هذا الإنحاز إسهامه في إقامة مبنى جميل جيد التصميم لا يلائم من يعمل فيه فقط؛ 
بل يجذب المستفيدين إليه ويحفر أكبر عدد منهم على البقاء فيه 


10. 


П. 


12. 


13. 








"Library Opening To Be Celebrated." Daily Forty-Niner. (January 22-January 29, 1990) p. 14A. 
Pierce, William. Furnishing the Library Interior. New York: Dekker, Inc., 1980. p. 1. 


Bostwick, Arthur E. " The Librarian's Ideas of Library Design." The Architectural Forum. no. 6, vol. 
47 (December 1927) p. 512. 


Holt, Raymond M. " Trends in Public Library Buildings." Library Trends. no. 2, vol. 36 (Fall 1987) 
pp. 273-274. 


Renes, Wim R, " The Role of the Librarian in the Planning Process of Library Buildings." In Library 
Buildings: Preparation for Planning. Proceedings of the Seminar Held in Aberystwyth, August 10- 
14, 1987. IFLA Publication 48. Edited by Michael Dewe. Munchen: K. G. Saur, 1989. p. 31. 


Cheng-gong, Zhu. " Architects Should Cooperate With Librarians; a Key to Good Design for 
University Library Buildings." In Library Buildings: Preparation for Planning. Proceedings of the 
Seminar Held in Aberystwyth, August 10-14, 1987. IFLA Publication 48. Edited by Michael Dewe. 
Munchen: K. G. Saur, 1989. p. 224. 


Cheng-gong, Zhu. " User Needs - The Principal Basis for Designing College or University's Library 
Buildings." In Adaptation of Buildings to Library Use. Proceedings of Seminar Held in Budapest, 
June 3-7, 1985. FLA Publications 39. Edited by Michael Dewe. Munchen: K. G. Saur, 1987. p. 211. 


Galvin, Hoyt R. and Martin van Buren. The Small Public Library Building. Delhi: The Universal 
Book & Stationary Co., 1974. pp. 32-33. d 


Metcalf, Keyes D. " The Library Building Consultant; Five Questions." In Reader on the Library 
Building. Edited by Hal B. Schell. Englewood, CO: Microcard Edition Books, 1975. p.77. 


Beckman, Margaret. " The Library Building Consultant and the Library Planning Team." In Planning 
Library Buildings: From Decision to Design. Papers From a Library Administration and 
Management Association Buildings and Equipment Section Preconference at the 1984 American 
Library Association Annual Conference, Dallas, Texas. Edited by Lester K. Smith. Chicago: 
American Library Association, 1986. pp. 59-60. | 


Haas, Warren J. " The Role of the Building Consultant." In Reader on the Library Building. Edited 
by Hal B. Schell. Englewood, CO: Microcard Edition Books, 1975. pp. 81-81. 


"Kelsey, Donald G. " Some Added Thoughts On Final Working Drawings." In Planning Library 
Buildings: From Decision to Design. Papers From a Library Administration and Management 
Association Buildings and Equipment Section Preconference at the 1984 American Library 
Association Annual Conference, Dallas, Texas. Edited by Lester K. Smith. Chicago: American 
Library Association, 1986, pp. 153-161. 


Dewe, Michael. " The Documentation of Library Building Activity at the National and International 
Level." In Library Buildings: Preparation for Planning. Proceedings of the Seminar Held in 
Aberystwyth, August 10-14, 1987, IFLA Publication 48. Edited by Michael Dewe. Munchen: К. С. 
Saur,1989. pp. 77-79. 


14. 


15. 


16. 


17; 


18. 


19. 


20. 


21. 


22. 


23. 


24. 


25. 


26. 


27. 


28. 


29. 





к‏ التخطیط لباني الکتیات 
ii 14 "a у 440.) ER, Keil,‏ 8 ۱ 


Lushington, Nolan and James M. Kusack. The Desi; d i ic Li ildi. 
, ; ; ign and Evaluation of Public Library Buildings. 
Hamden, CT: Library Professional Publications, 1991. pp. 92-97. 


Ratcliffe, F.W." Preparing for the Planning and Design of a Library Building." In Library Buildings: 
Preparation for Planning. Proceedings of the Seminar Held in Aberystwyth, August 10-14, 1987. 
IFLA Publication 48. Edited by Michael Dewe. Munchen: K. G. Saur, 1989. p. 20. 


Novak, Gloria J. " Planning Team for Library Building Projects." In Planning Library Buildings: 
From Decision to Design. Papers From a Library Administration and Management Association 
Buildings and Equipment Section Preconference at the 1984 American Library Association 
Annual Conference, Dallas, Texas. Edited by Lester K. Smith. Chicago: American Library 
Association, 1986. pp. 44-55. 


Smith, Charles R. " The Contract Documents and Final Working Drawings." In Planning Library 
Buildings: From Decision to Design. Papers From a Library Administration and Management 
Association Buildings and Equipment Section Preconference at the 1984 American Library 
Association Annual Conference, Dallas, Texas. Edited by Lester K. Smith. Chicago: American 
Library Association, 1986. pp. 142-143, 


Mohammed, Abdullahi. " Communication Between the Architect and the Librarian." Pakistan Library 
Bulletin. vol. XIL, nos. 3-4 (September-December 1981). p. 17. 


Kumar, Girja. " Planning and Design of Library Buildings: The Indian Experience." Library Herald. 
по. 2-4, vol. 20 (July 1981-March 1982) p. 65. 


Schmidmaier, Dieter. " Co-operation of Various Professions in the Construction and Furniture of 
Technological Libraries in the 21st Century." IATUL Quarterly. no. 3, vol. 4 (September 1990) р. 
186. 


Rohlfing, Kenneth. " An Architect's Perspective." Law Library Journal. no. 3, vol. 79 (Summer 1987) 
p. 516. 


McAdams, Nancy. " The Role and Selection of the Architect." In Planning Library Buildings: From 
Decision to Design. Papers From a Library Administration and Management Association 
Buildings and Equipment Section Preconference at the 1984 American Library Association 
Annual Conference, Dallas, Texas. Edited by Lester K. Smith. Chicago: American Library 
Association, 1986. 113-117. 


Ellsworth, Ralph E. Academic Library Buildings. Boulder, CO: The Colorado Associated University 
Press, 1973. pp. 10-15. 


Rockwell, Eric. pseud. " The Seven Deadly Sins of Architects." American Libraries. (April 1989) pp. 
307, 341-342. 

Snowball, George J. " The Building Program - Generalities." In Planning Library Buildings: From 
Decision to Design. Papers From a Library Administration and Management Associatior 
Buildings and Equipment Section Preconference at the 1984 American Library Associatio 
Annual Conference, Dallas, Texas. Edited by Lester K. Smith. Chicago: American Libraı 
Association, 1986. pp. 71-72. 


Bean, Donald E. " Survey of Library Buildings and Facilities." In Reader on the Library Buildi. 
Edited by Hal B. Schell. Englewood, CO: Microcard Edition Books, 1975. p. 85. 


Beckman, Margaret. " Using a Library Building Consultant," In Library Buildings: Preparation for 
Planning. Proceedings of the Seminar Held in Aberystwyth, August 10-14, 1987. IFLA Publication 
48. Edited by Michael Dewe. Munchen: K. G. Saur, 1989. pp. 117-119. 


Reece, Ernest J. " Library Building Programs: How to Draft Them." In Reader on the Library 
Building. Edited by Hal B. Schell. Englewood, CO: Microcard Edition Books, 1975. pp. 107-108. 


Papp, Istvan. " Centralized Guidance on Library Planning and Design." In Library Buildings: 
Prepartion for Planning. Proceedings of the Seminar Held in Aberystwyth, August 10-14, 1987. 
IFLA Publication 48. Edited by Michael Dewe. Munchen: K. б. баш, 1989. р. 152, 


30. 


31. 


32. 


33. 


34. 


35. 


36. 


37. 


38. 
39. 


40. 





Lal 


Yao 


Nwafor, B. W. " Issues and Problems in the Preparation for the Planning and Design of University 
Library Buildings in the Developing Countries." In Library Buildings: Preparation for Planning. 
Proceedings of the Seminar Held in Aberystwyth, August 10-14, 1987. IFLA Publication 48. Edited 
by Michael Dewe. Munchen: K. G. Saur, 1989. p. 214. 


Rovelstad, Howard. " Guidelines for Planning Facilities for Sci-Tech Libraries." Science & 
Technology Libraries. no. 4, vol. 3 (Summer 1983) pp. 12-16. 


Gee, Patrick D. " Market Rescarch for the Planning of Library Buildings: Assessing User Need." In 
Library Buildings: Preparation for Planning. Proceedings of the Seminar Held in Aberystwyth, 
August 10-14, 1987. IFLA Publication 48. Edited by Michael Dewe. Munchen: K. G. Saur, 1989. 63- 
76. 


Metcalf, Keyes D. Planning Academic and Research Library Buildings. Second edition by: Philip D. 
Leighton and David C. Weber. Chicago: American Library Association, 1986. pp. 552-566. 


Rockwell, Jeanette Sledge and Jean E. Flegal. " A Checklist with Guidelines for Library Planning." In 
Planning the Special Library. Edited by Ellis Mount. New York: Special Library Association, 1972. 
pp. 62-64, 


Holt, Raymond M. " Needs Assessment; The Point of Origin." In Planning Library Buildings: From 
Decision to Design. Papers From, a Library Administration and Management Association 
Buildings and Equipment Section Preconference at the 1984 American Library Association 
Annual Conference, Dallas, Texas. Edited by Lester K. Smith. Chicago: American Library 
Association, 1986, p. 31. 

Holt, Raymond M. " Using Functional Relationships (Buble Diagrams) in Your Building Program." In 
Planning Library Buildings: From Decision to Design. Papers From a Library Administration and 
Management Association Buildings and Equipment Section Preconference at the 1984 American 
Library Association Annual Conference, Dallas, Texas, Edited by Lester K. Smith. Chicago: 
American Library Association, 1986. pp, 83-105. 


Grossman, George S. " Programming for the New Library: An Overview." Law Library Journal. no. 
3, vol. 79 (Summer 1987) pp. 494-495. 


Clemmer. op. сй. рр. 77-79. 


Mason, Ellsworth. " Writing a Building Program." In Reader on the Library Building. Edited by Hal 
B. Schell. Englewood, CO: Microcard Edition Books, 1975. p. 112. 


Mason, Ellsworth. Mason on Library Buildings. Metuchen, N. J.: Scarecrow Press, 1973. p. 19. 








| موقع المكتبة 


.. اختيار موقع الشروع 
SS: ۰ |‏ انی 

o‏ ارتفاع البنی 

ө‏ الواقف 

















آولا: اختیار موقع الشروع 


تشبه المكتبة السوق التجاري في أنها تحتاج إلى مرتادين؛ لذا فإن لموئعها ومظهرها دوراً كبيرا في الإقبال علیها. 
وغناها بالمقتنيات ومهارة العاملين فيها يصبحان غير ذي بال إذا لم یکن موقعھا جیداً یسھل الوصول إلیە؛ ومساحتها 
كافية للمستفيدين منهاء ومظهرها جذاباً ينم عن طبيعتها وما 
فيها. فإذا كانت الطريقة الي صممت بها اللوافذ تفصح عما 
يحدث بداخحلهاء واذ! کان الدخل الرئیس ذي علافة مناسبة 
بالشارع والمواقف» وإذا كان المظهر الخارحي للمكتبة عامل 
حذب للناس فربما يشجع ذلك على ارتيادها. لذا يفضل أن 

Е‏ | وحدات البناء الى تختلف في طبيعتها عن المكتبة. ومن الوسائل 
صورة (۵): منظر خارجي لکتبة عامة i‏ 1 
لاحظ ظهور بعض المقنيات للمارة الي يمكن الأحذ بها لتحقيق ذلك أن يصمم البنی بحیت تبدو 
أحزاء من مناطق القراءة وتخزين أوعية المعلومات للناظر من الخارج (صورة ٠‏ ). 





ويصعب اختیار موقع لمبنى المكتبة دون الاطلاع على حطة التنمية العامة للمؤسسة الأم. لذا ينبغسي 
توافر معلومات كافية عن هذه الخطة قبل البدء في احتيار موقع ما أو تفضيل موقع على آخر. وعند وحود هذه 
الخطة هناك عوامل عدة لا بد من أحذها في الحسبان عند تقويم مكان معين» وهذه العوامل هي: 
١‏ مساحة الموقع. 
Y‏ علاقته بالمنشآت ابحاورة وبعموم توزیم السکان وانحاه حرکتهم. 
War‏ ۳- خیارات اتحاه البنی الزمع |قامته علیه. 





4- میزات مستوی سطحه وعیوبه. 
о‏ الشکلات Я‏ قد تتشاً عن قامة البق علی الوقع 
نتيحة لت رکیبه ابليولوحي. 


١‏ المساحة 
يف رض في الموقع أن يكون كانيا لإقامةمبنى 
پستوعب ابحموعات الالية والوظفین والرواد بالاضافة 
صورة (1): منظر خارجي لمكتبة جامعية إلى التوسع المتوقع في المستقبل (صورة ١‏ ). وقد يجد 
و کاو ار للخطط ان من الصعربة عکان توضیر الاعتماد الال 
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اللازم لإنشاء هذا المبنى أو الحصول على الموقع المناسب له. لذا فإنه, والحالة هذه يأخذ ما يأتي في الحسبان: 
)0 أنه ستنشاً سلبيات في المستقبل القريب وستضطر المكتبة عندها إلى التفكير في التوسع مرة آحری ما یضاعف 
في مقدار التكلفة. 
(ب) أن إقامة ما يستطاع إقامته من منشآت على موقع يسمح بالتوسع في المستقبل هو البديل الأمثل عن إنشاء 
مبنی آخر في موقع مختلف. 
وتعتمد الساحة اللازمة لاقامة البنی علی الارتفاع الرغوب مذا البنی» الذي تحکمه - بدوره - عوامل 
جمالية وعملية» مشل نوع المكتبة وطبيعة مجموعاتها ونمط استخدامها ومحيطها. فمكتبة تبلغ مساحتها ألف 
متر مربع أو أقل ‏ على سبيل المشال ‏ يفل أن تتكون من دور واحد فقط. أما في حال المكتبات الكبرى؛ 
فإنه يفضل أن تكفي المساحات المحصصة لدور المدخل والدورين اللذين يليانه من الأسفل والأعلى 
لاستيعاب الخندمات المركزية:؛ بالإضافة إلى أماكن للقراءة تستوعب خمسة وسبعين في الىة من الرواد 
المتوقعين» حصوصا أولعك الذين يرتادون الكتبة لمدة قصيرة في اليوم. 
وقد تكون بعض لمواقع كافية لاستيعاب المكتبة وخدماتها شريطة التوسع الرأسي. وهذا في حد ذاته 
مكلف وغير مناسب. لذا لا ينصح باللجوء إلى مفل هذا الموقع إلا إذا كان هو الخيار الوحيد المتاح. 
وقد تحد المكتبة أنها في وضع يمكنها من إنشاء مبنى يتسع йыл у Йе‏ الحالية فتقيم مبنى واسعاً مثل مبنى 
مکتبة دلس )455° Я sf c(YA 422%) Dallas Central Public Library Ulal‏ نفسها في وضع لايتيح للها ذلك 
وهنا ينبغي أن تختار الموقع الذي يسمح بالتوسع في المستقبل. 


٠‏ العلافقة بالمن شات المجاورة 

نظراً لاحتلاف الظروف الكانية لکل موقع عن غیره - ٍذ لا یکاد یتشابه موقعان علی سطح الأرض - 
ییدو آن وضم مواصفات للمکان الناسب لبنی الکتبة سیکون فیه الکثبر من التجاوز» یضاف ال ذلك 
طبيعة مرتادي الکتبة وفط استخدامها. فموفع الکتبة الجامعية ‏ على سبيل المثال ‏ يختلف عن موقع المكتبة 
العامة» وهما ‏ من ناحية أحرى ‏ بختلفان عن موقع المكتبة الملتخصصة. 


ففي حالة المكتبة العامة نصت مراصفات الاتحاد الدولي للمكتبات ومراكز المعلومات على ضرورة جعلها قريية 
من التجمعات السكانية» بحيث لا تبعد عن معظم من توحه حدماتها إليهم أكثر من ثلاثة إلى أربعة كيلومتزات '. كما 
أو صت ا حمعیة الأمریکیة لأمناء foal) American Library Trustee Association OWS‏ على تمكين المستفيد 
من الوصول إلى المكتبة في وقت لا يتجاوز مس عشرة دقيقة من الانتقال بالسيارة '» ورأى بيترسن así Petersen‏ 
يجب ألا تبعد المكتبة عن البالغين أكثر من كيلومتر ونصف الكيلو وعن الأطفال أكثر من نصف كيلوماز حتی تتحقق 
الاستفادة المثلى منها ". 
ويكون المبنى على طريق رئيس وفي مكان يراه أكبر عدد من الناس الذين سيستفيدون من المكتبة» ويسهل عليهم 
الوصول إليه ولا ييعد عن وسائل المواصلات العامة؛ وله مواقف حاصة أو يكون بقرب مواقف يمكن الوصول إليها سیر 
على الأقدام خلال برهة وجيزة. ويفضل أن يكون هذا المكان قریباً من منطقة يرتادها الناس باستمرار» وأن يتمكن المشاة 
والأطفال من الوصول إليه بأمان» وأن يسهل الوصول الیه علی العائین و کبار السن (صورة ۷). 





وإذا كان على المكتبة أن تختار بين موقعين أحدهما 
قريب من منطقة حركةٍ ووجود كثيف للناس وآخر في منطقة 
هأدئة لكنها نائية؛ فإنه تفضل المنطقة الى يطرقها الناس. 
وهناك ترجه إلى إنشاء الکتبات ق وسط الأسواق التجارية 
tas‏ 
يزداد بصورة ملحوظة ". وقد يبدو هذا متناقض مع الرغبة في 
توفیر جو هادی ی البنی. لکن عا آن الكتبة تدشأً لغرض 
صورة (۷): منظر خارجي لكتبة عامة | معين هو تسهیل سبل الوصول ال العلومات فان هذا یفرض 





لاحظ حاطة البحرة الاصطناعية بالینی هما جعل الوصول إليه غير سهل على ذوي ; 
الظروف ا خاصة علیها آن تکون فريبة من الناس. وقد اعتارالستولون عن 


مكتبة مقاطعة كلارك العامة روطن Y Clark County Public‏ الرلایات التحدة مكاناً متوسطأ بين المنشآت التعليمية 


والأسواق التجارية ومباني بعض الموسسات العامة (موقع .)١‏ 
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وقد بدت أهمية مركزية المبنى واضحة عند انتقال مكتبة Canterbury Public Library bedi ys ¿ol‏ 3 


0 ش Y hdj y Y Christchurch‏ مبناها الحديد في وسط الدينة. فقد زاد عدد مرتادیها حلال ستة 


الأسابيع الي Мей ы;‏ إلى هذا المكان .معدل ألف في 
الأسبو ع» كما زادت الاستعارة الخارحية بعد سنة بنسبة 
مس وعشرین 2 al‏ وزادت الاستفسارات المرجعية 


بنسبة أربعين ی المة " . 


كما يمكن تلمّس أهمية مركزية المبنى في كثرة إقيال 
المرتادين على مكتبة سان آندرو Biblioteca Sant tals‏ 
cai oi Andreu‏ في قلب مدينة سان آندرو في أسبانيا 
بقرب محطة القطار وبين عدد من ai o‏ 
والاحتماعية و حیط بها ساحة کبيرة یل الأطفال والشباب 





صورة (۸): منظر خارجي لکتية عامة 
لاحظ الساحة العامة التي آمام البنی 


إلى ارتيادها کثیرا " (صورة ۸ )» كما ظهر في ارتیاح الستفیدین من احمعات السكنية *) وق (قبال الستفیدین على 
ارتياد المكتبة المركزية للأطفال والشباب Zentrale Kinder-und Jugendbibliothek‏ 3 فرانکفورت بالانیا الي تقع 
A ee‏ رت 


العامة قريبة من المراكز الثقافية والاحتماعية ومناطق الکنافة السکانیة . 

آن هولندا قد ببت الکتبة اللکية - وهي مکتبتها الوطنية - بقرب ast‏ 
الرئيسة لشبكة مواصلات مدينة CLAY‏ وبنيت مكتبة ولاية متشجان 
Library of Michigan‏ $ الولايات Such!‏ قرب تقاطع عدد من الطرق 
السریعة (موقع ШЙ мын .)٢‏ مكتبة مدينة ميونيخ» وهي أكبر مکتبة عامة 
في ألمانياء في وسط ججمع ثقافي كبير ٠‏ وأقامت ولاية كوينزلاند 
Lil Queensland‏ مکتبتها في وسط مركز ثقافي في مدينة برزبين 
Brisbane‏ ۲ کما آئیمت مکتبة بلکونن isti Belconnen Library‏ 
لمكتبة کانبیرا العامة Canberra Public Library‏ ب أسزاليا '' ومكتبة 
درندن العامة Y Dunedin Public Library‏ نيوزيلندا *' في مناطق да‏ 
تحيط بها مراكز تحارية كبيرة. وأقامت مدينة ليفونيا العامة مكتبتها في موقع 
قريب من بعض الباني الحكومية والمرافق العامة وتحيط به مواقف فسيحة 
(موقع (Y‏ 





)5 )4( منظر خارجي لكتبة م ركرية Jub‏ والشباب 
لاحظ کونھا ٹی جمع واحد مع بعض ا لطاعم واشحلات التجاریة 


وقد اجهت بلدان إلى وضع بعض مكتباتها العامة في المدارس. ومن الأمثلة على ذلك الکتبة العامة بی Вега Ән‏ 
22И,‏ العامة ف لوزرن Lazem‏ بسويسرا *'. كما استفادت استاليا وكندا من كثير من مدارسهما وكلياتهما فى 


ЖР 1. 5‏ 
ایواء مکتباتهما العامة ؛ وهذا يحقق قرب المكتبة من التجمعات الثقافية» ویزید عدد مرتاديها ويوفر مصروفات غير 
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وعکن التخفیف من مشکلات الوقع بحسن ia ey ella‏ الأماكن الي يُفترض أن تكون 
هادئة. کما عکن حعل مناطق البحث والقراءة ی جهة آحری من البنی بعيدة عن الدخحل (صورة ۱۰) .وقد عمدت 
بعض المكتبات إلى جعل هذه الناطق تطل على ساحة داحلية 
مزروعة "'» كما هي الحال في مکتبة مویسرا Moera‏ 
Library‏ ^` ٹی نیوزیلندا. 

أما المكتبة الجامعية فقد عدّها كثير من 
الملتخحصصين قلب المؤسسة التعليمية. فهي عادة ما 
ترتاد من جميع المنتمين إلى الجائعة ‏ إذا كانت جيدة 





AS TERTE‏ من ان ضرورة کون موقعه 

لاحظ بعدها عن المدخل وجعلها في مكان قصي ملائما لأغلب المستفيدين. وفي الوققت الذي لا 
يشكل فيه احتيار الموقع عقبة في المدن الجامعية الصضری بخطف الأمر لی sal‏ الجامعية الكبرى الواسعة 
المساحة الأمر الذي يفرض اختيار موقع مناسب لأكير عدد من الستفیدین. ولکن» هل یمن هذا 
وضعه قرب المسجد أو سكن الطِلاب أو قرب الفصول الدراسسية أو المعامل أو مينى الإدارة والخدمات أو 
المنشات الدراسية؟. 


يبدو أنه ليس هناك حواب محدد يمكن الركون إليه في جميع الأحوالء إذ إن لكل حالة خصوصيتها. 
فقد وضعت الکتبة ال رکزية طامعة اللك سعود ق مکان یتوسط السجد وقاعة الاجتماعات الرئيسة 
ومبنى الادارة والبهو الرئیس للجامعة وكلية الآداب وكلية العلوم» وعلى مسافة ليست بالقصيرة من كلية 
الزراعة و کلبة العلوم الادارية ""(موقع 4). 


مستشفی اللك خالد الجامعي 
کلية طب الاستان 
وكلية الصيدلة 
өт‏ الاجتماعات 
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میتی احاضرات 


مر کر الاتصالات 








ی التخطیط لباني الکتبات 
O'Neill Library si ao‏ وهي الکتبة الر كزية q «Boston College yh y IAS‏ 
منتصف a‏ بها أربع کلیات وم رکز ترفیه وموائف عامة وملعب کرة ''(موقع .)٥‏ 








ay‏ المكتية 


أما مكتبة سنل Northeastem Опімегвіку 42,27 40.21 а АЈ (3 Snell Library‏ 4« 3 
BEN;‏ آطراف المدينة الجامعية وتتوسط اربعة «Ай»‏ ونادي الطلاب وثلاث کلیات abe,‏ مواصلات» day‏ 
كثيرا عن مساكن الطلاب ''(موقع 1). 
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. كلية علوم الحيوان 

٠‏ مركل دراسة الاسرة والمجتمع 
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وتتوسط مکتبة العلرم الطبية بکلية تکساس لطب تقویم العظام Texas College of Osteopathic‏ 
GG Medicine Health Sciences Library‏ الولايات المتحدة المنشآت التعليمية والعلاحية والمحتيرات 
(Ay)‏ 


مواقف 


مواقف الدراجات النارية مواقف الرضی 








т‏ التخطیط لباني الکتبات 
کما تتوسط مکتبة حامعة برمنجهام University of Birmingham‏ المملكة المتحدة المنشآت 


التعليمية وتقع في الرقت ذاته على أحد أضلاع الطريق الدائري (موقع 5). 
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موقع المكتبة 


{o 


انا مكتبة ميري إفلين Mary Evelyn Blagg-Huey 52 — ¿Vu‏ 3 جامعة تكساس للمراأة 


Texas Woman's University‏ نرضعت فی مکان ll o‏ بعض الحمعات السكنية ومناطق النشاطات 
اللاصفية منه إلى المنشآت التعليمية (موقع .)٠١‏ 
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التخطیط لباني الکتبات 
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ومع أن هناك ميلاً ظاهرً إلى اختيار موقع في قلب المباني الجامعية لإقامة مبنى المكتبة عليه فقد لا يخلو 
الأمر من بعض السابيات» منها: 
() ضرورة استحدات مداعل للرواد من جمیع ابلهات» LE‏ ينشج عنه إضاعة معظم مساحة الدور 
الذي يقع فيه rl‏ وهي ثميئة نظراً لكون المبنى بكامله يقع في نقطة محورية من المدينة 
الجامعية» ولکون دور الدحل من آهسم آدوار الكتبة. کما آن ذلك سیتطلب نفقات اضافية 
للمراقبة. 
(ب) صعوبة التوسع الأنقي في المستقبل» رفي بعض الأحيان استحالتهء لأن مركز المدينة الجامعية 
и‏ 
لذا يفضّل أن توخمذ حصوصية الحالة في الحسبان. فمسلاً إذا کان معظسم الطلاب ينتقلون إلى الحامعة 
براسطة وسائل النقل العام فقد یکون من الناسب اختيار موقع قريب من قلب شبکة الواصلات لتمکینهم 
من إعادة ما استعاروه وهم في طريقهم إلى فاعات المحاضرات أو المعامل» واستعارة أوعية أخصرى وهم ل 
طريق العودة منها. وقد يكون اختيار موقع قريب من فاعات المحاضرات أو المعامل أفضل من اختيار آخر 
قريب من مساكن الطلاب؛ لأنه قد يكون أقل سوءًاء فعامل الوقت نهاراً أهم منه ليلاً. واختيار موقع قرب 
كليات العلوم الإنسانية والاجتماعية يمدو أفضل من موقع آححر شرب كليات العلوم البحتة والتطبيقية. كما 
أن إقامة المبنى على موقع قريب من أماكن تجمع الطلاب افضل من الفصل بینهم وبینه حاحز Caio A‏ 
على مرتادي المكتبة. ويراعى بصفة عامة أن يقوم مبدى مكتبة الكلية أو الجامعة في مكان غير فصي من 
المنشآت التعليمية *'؛ ویفضل آن یکون فریساً من مباني الوسسات اللقافية وشبكة الواصلات العاست» كما 
هو الحال بالنسبة للمبنى الجديد Y Universitat Pompeu Fabra lylo jey ilr ips‏ آسبانیا ۲٩‏ 


(مرفع ۱۱). 
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موقع الکنبة | 

وقد تحد بعض الموسسات نفسها مضطرة إلى تحاوز بعض هذه البديهيات حينما تكون الخيارات 
أمامها محدودة. ومن الأمثلة على هذا أن يكون أمام إحدى الجامعات عدد من المواقع المحتملة Y‏ مبنى 
مكتبتها عليه (شكل 4)» وليس أمامها إلا أن تختبار موقع ج بالرغم من اتجاهه إلى الغرب وبعده اللسبي عن 
كثير من المنشآت وذلك لأنه الموقع الوحيد الذي يسمح بالتوسع الأفقي. ويختلف الأمر في حالة أخحرى 
(شکل )٥‏ حیسث ينبغي على المؤسسة اختيار موقع أ لوقوعه بين مباني الفصول الدراسية؛ ولتساوي 
الخيارات الأمرى المتاحة معه في عدم إمكان التوسع الأفقي. 





الشكل رقم )£( iJia‏ 3 )0( 
nee‏ رقم 





۳۳ шә ٠. 


رقد ترى بعض الحامعات أن الضرورة تحتم إنشاء الكتبة في وسط المدينة الجامعية ومع ذلك لاتتمكن من تنفيذ 
الشروع ما لعدم وحود مساحة كافية أو لوجود ما يحول دون ذلك فتعمد إلى بعض الخيارات غير المألوفة» كما هي 
الحال فى حامعة بوردو Purdue Гнуегвйу‏ 3 الولايات 
التحدة. فرغبة من هذه الجامعة في إبقاء المساحة المزروعة 
في وسط المدينة الجامعية على ما هي عليه عمدت إلى إنشاء 
مكتبة الدراسات الجامعية تحت مستوى سطح الأرض» 
وكانت النتيحة مقبولة إلى = كبير (صورة .)١١‏ 


ومن الضرورة.عکان احداث مر یعکن من وصول 
السیارات ال الدخل الرئیس وتوقفها آمامه لبرهة وحيزة. 
3ڈ 0۷ ويوصى في هذا الصدد بعدم تکلیف الستفید مشقة 
P a a‏ الصعود مسافة طويلة ليصل إل المكتية. 
وافا کانت адра, Дај а, бау Салаа SU‏ وتقع ضمن مبنی کبیر یشتمل علی 
وحدات أخرى؛ فإن هذا يضفي عليها عبء التأقلم مع تصميسم لم يوضع أصلاً لتلبیة متطلباتھا ''ء ویراعی عندئذ 
مايأتي: 

jar (0)‏ اللكتبة في الدور الرئيس حتى يتمكن المرتادون من حارج هذا المبنى من الوصول إليها بسهولة. 

(ب) سيطرة المكتبة على كافة المرافق الي تحتاحهاء مغل السلا والمصاعد والتكييف ودورات المياه. 

(ج) تمکین الستفیدین من دخول الکتبة حتی لو کان البنی الرئیس مغلقاً. 

(د) إمكان التوسع في المستقبل. 

(ه) وجود ممر مباشر بين منفذ الشحن الخاص بالمبنى ومنفذ شحن جاني للمكتبة. 

(و) احتفاظ مقر المكتبة باستقلاله» وتمييز محيطه عن مجمل البيئة العامة للمبنى بواسطة رسم محيط وهمي 
يفصل هذا اللقر عن غيره؛ ولا يتم داحل هذا الحيط سوى العمليات الي لها علاقة باللكتبة» وذلك منعاً 
لتأثير الحركة الخارجية على البيئة العامة للمكتبة. ومن الأمثلة على المكتبات الي تشارك غيرها في ذات 
البتی لکنها تحتفظ باستفلالیتها مکتبة هوکن Носков Пагу‏ التابعة University of yss jf iu‏ 
مم0 في نيوزيلندا *". ۱ 

(ز) تحدید ما خص الکتبة من مواقف ومرافق عامة» وكذلك مسئوليات النظافة والصيانة والأمن"". 





رمع أن بعض الؤسسات الي تندرج في هذه الفعة ‏ مثل مدرسة علوم الإعلام في المغرب ‏ وم ركز بندكس 
للتقنية Bendix Advanced Technology Centre “ll‏ 3 الو لايات المتحدة '' ومركز البحرين للدراسات 
والبحرٹ oY‏ وكلية الهندسة مجامعة كليفررنيا في بركلي University of California, Berkeley, School of‏ 
Engineering‏ ۲ قد цас, сод:‏ وضع مكتباتها في الدور الرئيس؛ فإن مؤسسات ll al Jr sl‏ 
والصناعية بالرياض؛ والبنك الشعي بالدار البیضاء لم تأخذ بهذا البدا. کما آن الاغلبية العظمی من الکتبات 
المتخصصة لا تسيطر على مرافقها العامة أو تحتفظ باستقلالها المكاني. 





۳-فیارات اتجاه المبنی 


ليس هناك اتحاه مشالي محدد لمبنى المكتبة في جميع الفصول والناحات وأحوال الطفس علی مدی الستة. 
إلا أن هذا اللانب a ga O a ia‏ في الحسبان» حصوصا في النساطق ذات الحرارة واليرودة 
التطرفتین والریاح الشديدة آو آشعة الشمس الباشرة. | 

ففي الناطق الدارية - علی سبیل الشال - تتخلل آشعة الشمس النوافذ الشرقية والغريية مدة اطول من 
التواحي الشمالية وابلنويية. و کلما امه الانسان شالاً زاد تعرضه لاشسعة الشسمس من ھسة аы уй)‏ 
ونقيض ذلك يحدث حين الاتحاه ی ابلنوب من خحط الاستراء. فهناك علاقة کبيرة بین الدی الذي یصل 
إليه تغلغل أشعة الشمس في الأيام الحارة إلى المكتبة وملاءمتها للعمل» فكلما زاد ذلك أصبح الكان أقل 
ملاءمة للعمل» وذلك لازدياد الحرارة داخل المبنى ولانعكاس مقدار كبير من هذه الأشعة. 

لذا يقوم المهندس عند المفاضلة بين موقعین مقترحین آو اکثر ب‌عداد خططات تشل تغلغل أشعة 
الشمس في كل وحدة من وحدات المبنى المقازح على مدار السنة لتوحذ في الحسبان عند وزن سلبيات كل 
موقع وإيجابياته. ويحسن التنبيه في هذا الصدد إلى أن مقدار الأشعة الداعلة إلى المبنى» وكذلك الحرارة 
والبرودةء تتاثر ال حد كبير بحجم النوافذ وارتفاعها والمساحة الإجمالية الي تشغلها من حدران للبنسی» 
والمسافة بين النوافذ والجدران الداحلية لكل وحدة من وحدات البسی. واضافة ال آشعة الس وذ 
عوامل الطقس الأحرى (مغل الرياح والحرارة والبرودة) ‏ الحسبان. 

93 الوقت الذي بمكن فيه استخدام النوافذ المزدوحة وبعض أنواع الزحاج العازل المقاوم يتبغي التنبيه 
إلى ارتفاع تكاليف مفل هذه ال مواد وصعوبة استبدانها. وقد شاع مؤعمراً استخدام الستائر أو الجواحز 
| الخارجية عرازل فعالة لأشعة الشمسء ومن ٹم 

لنسبة كبيرة من الحرارة. 

ويقلل تقليص المساحة المخصصة للنوافك 
الخارجية للمبنى من تأثير الحرارة واليرودة الداعحلعين 
بی اقارع بل Le ll‏ کی a‏ 
الهندسين الإكثار من المساحات الزجاجية في الحدران 
الخارجية للمباني مما ينتج عن ذلك أحياناً مان تتسم 
بالجمال والجاذبية. au‏ ا 
استحداث نوافذ صغيرة» كما هو الأمر ف مكتبة 
الملك عبدالعزيز العامة بالرياض (صورة ۱۲ ). ولکل من الطريقتين بميزاتها وعيوبها النابعة من البيفة الي 
سيقام فيها المبنى» لذا توزن هذه ويوخذ بأكثر البدائل إيجابية. 

ويبدو أن الجهة الغريية بصفة عامة هي أكثر الجهات تأثراً بأشعة الشمسء ويصدق هذا على المناطق 
الاستوائية والمدارية على وجه النصوص. لذا فإن موقعاً على هيئة مستطيل ضلعاه الجنوبي والشمالي هما 
الحدان الأطولان يبدو أكثر ملاءمة من غيره. ويمكن هنا تخصيص الأحزاء المطلة على الناحية الشمالية للقراءة 
er‏ المدعمل الرئيس وتوابعه في الناحية الجنوبية: كما يمكن إبقاء الملدحعل في هذه الجهة أو وضعه في الجهة 





صورة :)١7(‏ منظر خارجي لمكتبة عامة 
لاحظ الفتحات الصغيرة 





الشرقية (إذا كان المبسى مربعاً أو ضلعه الشرقي هو 
الطويل) إذا كانت رياح المنطقة الغالبة شالية أو غربية. 
وممايحسن ذكره في هذا الصدد أن للأشعة فوق 
البنفسجية اللبشة من الشسمس تأثیراً ضاراً علی ورق 
أوعية المعلومات وأغلفتها الخارحية:؛ لذا يراعي عدم 
صورة (17): منطقة جموعات فی ыб»‏ جامعية رح مزاح FT‏ 
لاحظ تأثير أشعة الشمس كان من الضرورة مد النزاگن بحیت تکون مواحهة 
لإحدى الجهات المفتوحة فليكن ذلك في الجهة 
الشمالية نقط» وحتى في هذه الحالة تكون مائلة قليلاً حتى لا 
м eae |‏ 












صورة :)١4(‏ غرفة مجموعات خاصة وقراءتها ра А‏ صورة (۱۵): منطقة جموعات في مكتبة جامعية 
لاحظ اتساع النوافذ واصطدام أشعة الشمس بالخزائن الخديدية لاحظ تأثير أشعة الشمس على المجموعات 
















к;‏ 7 وبصفة عامة يبدو أن الجهة الغربية هي 
| أقل الجهات ملاءمة للمدعل ف المناطق 
المدارية أو المعتدلة. ومع ذلك فإنه أحياناً ما 
فدلا يكون أمام بعض المكتبات A ar‏ 
فتحعل معظم نوافذها على هذه الجهة لأنها 
هي الجهة الرئيسة. وقد اضطرت لمكتبات 
الي تطل مداحلها على هذه الجهة: مقل 
Fremont Public itdi 5355 А 2А‏ 
A 4911 8 —#) Library eo ENES ше‏ 
لاحظ أن معظم النوافذ في الواجهة الرئيسة بالرغم من أنها تطل على الغرب cd Miller Memorial Library i= Si‏ 
الولایات التحدة إلى استخدام ستائر للتخفيف من أثر الحرارة وانعكاس أشعة الشمس. كما عمدت مكتبة 
برمنجهام العامة Birmingham Public Library‏ الولايات المتحدة إلى غرس أشجار في هذه الناحية 
il ы асады‏ | 









aprut ٥ ۱ RAE A Ls APARATO 


وحعلت مكتبة حامعة متشجان АЈА у University of Michigan - Dearborn Library 0) 229 Y‏ 
هذه الجهة مائلة وحجبتها حرئيًا بأشجار للتخحفيف مسن أثر أشعة الشمس (صورة ١١‏ ) . وتغلبت مكتبة 


ليفونيا العامة Livonia Public Library‏ 3 الولايات المتحدة ذلك ب بهو فسيح -læ Ju ble‏ 
7 | لز с‏ 
الزدو ج من الداحل Е А,‏ للتخفيف من أثر أشعة الشمس (صوره (NA‏ 


AR 


т =. 






a‏ لاحظ كيف استفيد منه في التغلب على مشكلة مواجهة المدخل للغرب 
#۶ ممییزات مسنوی سطم الموقم و عبوبه С‏ 


تتساوی الواقع من حیت ملاومتها لإقامة مبنى عليها إذا كانت طبوغرافية الأرض مسترية. أما إذا لم 
تكن كذلك؛ فإن الاحتلاف قد يفرض الاخحتيار بين موقعين فأكثر. وعلى حلاف الظاهر» ليس الموقع 
المستوي الخيار الأمفل بالضرورة لإقامة المبنى إذ إنه سيحرم المصمم من إضافة دور أسفل يتميز عادة بقلة 
تكاليفه ويمكن الاستفادة منه في استيعاب النشاطات المساعدة» مغل الطباعة والصيانة والتخحزين» أو استغلاله 
ف اللشاطات الاحتماعية غبر الرتبطة ارتباطا وثیف] بأعمال المكتبة المعتادة. وعکن هنا استحداث مدخل 
إضافي يستخدم في غير ساعات عمل المكتبة. 


وللموقع المنحدر بميزات وعيوب. وتعتمد مميزاته وعيوبه على ما يحيط به» كما تعتمد على اتجاهه. ففي 
موقع معين قُرّر إقامة مبنى عليه thy‏ أن يكون مدخله الرئيس من الناحية الجنوبية» نظراً لأنها تطل على 
نقطة التقاء الحركة» سیکون من حسن الحظ كون أرضه منحدرة من الجنوب إلى الشمال حيث سيكون مسن 
الناسب استحداث دور أو دورين أسفلين ‏ أو رعا أكثر من ذلك » مع إمكان وضع نوافذ لكل هذه الأدرار 
في الجهة الشمالية ف الأقل. فبالاضافة إلى الحصول على دورين أو ثلاثة أدوار تتمیز .ععقولية تکلفتها؛ فان 
ارتفاع المبنى عن سطح الأرض سيقل» حيث سيقع دور المدخل في منتصفه على فرض كونه من خمسة أدوار» 
كما هو الأمر بالنسبة لمكتبة جامعة كليفورنيا في سان فرانسیسکو University of California, San‏ 
fue Y ¿Sp e Francisco‏ هنذا التصميم الاستغناء عن المصاعد العامة» والاكتفاء.بمصعد الخدمات الذي 
يمكن أن يستخدمه المعائون. 


اموقع الخلفي (الشمالي) من المبنى الذي لن يكون بالإمكان استحداث نوافذ في جهة واحدة منه في 
LS”.‏ سیکون من الصعوبة عکان استحداث آدوار سفلی؛ ناهيك عن فتح نوافذ فيها '. 


والشىء ذاته يمكن أن يقال فيما إذا كان الموقع منحدراً إلى جهة الغرب أو الشرق. وبالإضافة إلى هذه 





صورة (۱۷): منطقة مقصورات فردية ی مکتبة جامعية а‏ 
لاحظ أثر ميل النوافذ والأشجار في مایتھا من أُشعة الشمس صورة (۱۸): بهو مدخل مكتبة عامة 
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الشکلات سیکون من السعب حداً اضافة ملحق ‏ الستقبل. 
0 مشکلات الترکیب الجیولوجي 

للزكيب الجيولوحي دور كبير في اختيار موقع مبنى المكتبة» لذا يجب ألا يتم اختيار موقع لإقامة مبنى مكتبة عليه 
إلا بعد معرفة تركيبه الجيرلوجي. y‏ حال عدم توافر المعلومات اللازمة عن الموقع يتم عمل أكثر من حس له في أكثر 
من موضع بواسطة المخابير المستخدنة عادة. وهذا يفيد بي معرفة ما قد يكون هناك من معوقات Y‏ سبيل وضع 
أساسات المبنى أو إقامة المبنى عليه أصلاً. فعلى سبيل المثال؛ لو وُحد عرق صخري ju pat‏ مكعب في المكان сл‏ 
لإحدى القواعد؛ فإن هذا يعن زيادة غير متوقعة ف تكلفة المشروع. على أن هذا ليس عيبا في حد ذانه حصوصاً إذا 
كان البنی الزمع إنشاؤه لمكتبة كبيرة؛ إذ قد يعد ميزة» حیث ستشکل مشل هذه الأرضية قاعدة جيدة للبناء عليها 
وتتحمل ثقل البنى وما فيه وهو عادة ما يكون ثقيلا -. 

أما إذا كان تركيب أرضية الوقع يتكون من رمل ناعم أو صلصال أو طمي؛ فإن الأمر سيستدعي الحفر إلى 
أعماق بعيدة» ثم ردم الوقع عواد صلبة توضع علیها الاساسات وهذا أيضاً يضيف أعباء مالية. كما أن نتيجته قد لا 
تكون مضمونة. وقد يكون الوقع متأثراً برشح al‏ تركيبة الدیة الجيولوجية في اتجاه معين أو لعدم 
كفاية الصرف الصحي أو انعدامه. وهذا يتطلب وضع خرسانة مسلحة يستقر عليها المببى. إلا أن هذه الطريقة 
تستدعى استحداث مساحة كبرى في الوسط تخصص للقراءة والنشاطات الخفيفة» مع نشر الأحمال في الأطراف» وینتج 
عن هذا إضاعة مساحة كبيرة من المبنى وإرباك لانسياب العمل والحركة فيه '5. 





ٹانیا: شکل البنی 


استبدل مصممو مباني الکتبات بالشکل الربع التقليدي البسيط أشكالاً مختلفة من التصميم. وقد اتخذت هذه Кый‏ 
عديدة» منها الستطیل الذي یکاد طوله يساوي آربعة آمشال عرضه والثلت» وذي الاحنحة التمائلة» وذي الاحنحة 
الختلفة» والستدین وال رکب من شکلین هندسیین و آکثر ۲" وغیر التسق (شکل ) و (شکل ۷)۔ 





ججج 
| الشحل رقم () 











مناظر خارجية 


التخطيط لبابي المكتبات 
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وقد حذیت الأشكال дё‏ التسقة للمبنی بصفة خاصة الکثیر من ابحامعات» رغبة منها في التخييرء وقد لاقت هذه الفكرة 
DE‏ ن الذين رأوا الانصراف عن الشكل المربع أو المستطيل التقليدي» كما هو الأمر فْ مبنى مركز المعلومات 
والمكتبة الشرة قیة SU 5) (Y Les) East Library and Information Center‏ التاریخ وا مغرافیا بجامعة برشلونة 
)٦ Leda) Biblioteca Geografia / Historia‏ ومبنی مکتبة زندرفان Zondervan Library, Taylor University‏ 
(خطط ۲۹) » أو الذين رغبوا في أن يُقارب تصميم المكتبة تصميم مبنى المؤسسة الأم كما هو الأمر فْ مبنى مكتبة شيفر 
Schaffer Law Library ù pu‏ (خطط ۳۱) حیث عمل مخطط و مبنی الکتبة علی أن يتواءم مع مبنى كلية آلباني 
للقانون sled Albany Law School‏ خطط البنى في شکل وسط بین الستطیل والفلث *". والشيء ذائه يصدق على 
بعض مباني المكتبات الحكومية والعامة مغل المبنى المثلث لإدارة المكتبات والوثائق بولاية Kentucky ¿ES‏ 
L da) Department of Libraries and Archives‏ +(« 
ومبنی الکتبة 5¿ )3 1 д2 Тһе Columbine Library‏ 5-11 
bbe)‏ )1( ومبنی مکتبة مقاطعة هنتزفل مادیسون العامة 
Huntsville Madison County Public Library‏ الذي يركب 
من شکلین هندسیین (مخطتط 4۳) ومینی مکتبهة فرنسا 
Bibliotheque de France‏ الذي یتکون من فاغدة حدمات 
تنتهي زواياها الأربع بأبراج حصصت للمحموعات والناطق 
الإدارية والفنية (صورة ۱۹). 





صورة (۱۹): منظر خارجي لمكتبة وطنية 


لاحظ شكل الأبراج الأربعة التي تربطها قاعدة خدمات وقد آطهرت التجربة آن الشکل الداثري لیس متاسباً لینی 


المكتبة إذا كان كبيرء حيث يتسم تصميمه الداخلى بعدم الرونة. کما آنه لا یساعد على ترتيب Ley y dt ЗАКИ‏ 
يدعو الأمر إلى شراء أثاث مستدير الزوايا ب یتسم بارتفاع القمن» 00 Т‏ بن جات pas‏ 
оо.‏ ". والشيء ذاته يصدق على الشكل المثلث والشكل غير 
التسق» حیث تطول فیهما ا حرکة وتضیع مساحات كبيرة على هيئة زوايا (صورة ۲۱) وتصعب اضاء‌تهما اضاءة حيدة 
(صورة ۲۲) . 

ومن بين هذه الأغاط يعد الشكل 
المربع ‏ أو ما يقرب منه ‏ الذي يكوذ 
مدخله الرئیس في منتصف ضلعه» كم 
هو الحال في المكتبة المركزية لمدينة 
5 ك Га Bibliotheque‏ 
Centrale de la Ville de Quebec‏ 
(VY bbe)‏ ومكتبة الملك فهد 
الوطنية (مخطط )١4‏ ومكتبة بليزنتون 
Library‏ 28 (عغخطط ١اي‏ 
ومكتبة جامعة البحرين ‏ العلوم 





قاعة مجموعات في مكتبة جامعية صورة :)۲١(‏ منطقة مجموعات في مكتبة متخصصة 





صورة (۲۰): 
لاحظ ترتیسب ا حزائن SÍ Le dato djs‏ أدى إلى إهدار 2 لاحظ كيف أثر التصميم على طريقة التخزين «(YY hd) alo!‏ ومكتبة 


مساحة كبيرة 





و اس 


А, 
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Indiana University at South Bend 4 ٹی جامعة إنديانا في ساوث‎ Franklin D. Schurz Library فرانکلن شورز‎ 





صورة (۲۲): منطقة تجموعات مكتبة جامعية صورة (۲۳): منظر خارجي لکتبة جامعية 


لاحظ تثبیت مواقع مصادر الاضاءة بالسبة للخزائن وصعوبة إجراء أي تغيير في لاحظ شکلها الربع 
وضع الخرائن 


ني الولايات المتحدة “ (т. Ва)‏ ومكتبة كريرار للعلوم والتقنية (صورة ۲۳) ومکتبة ولایة متشحان (مخطط (EW‏ أو 
المستطيل بنسبة ۲ الذي يكون مدحله العام الرئيس في منتصف أحد ضلعيه الطويلين» كما هو الحال في مبنى المكتبة 
الرطنية Y Biblioteca Nacional‏ أسبانيا '“» ومكتبة العلوم الطبية بكلية تكساس لطب تقريم العظام (مخطط y «(A‏ 
مكتبة الملك عبدالعزيز العامة (مخطط )١1‏ ومكتبة جامعة а „у ¿(14 dales) Edinburgh University Library o ol‏ 
جامعة البحرين ‏ الدراسات العلمية (مخطط «(ҮҮ‏ ومكتبة جامعة بوردو (مخطط (YO‏ ومكتبة Mercer y p iul‏ 
«(Y Y dela) University Library‏ ومكتبة مقاطعة تبكانو العاےة i Tippecanoe County Public Library‏ مدينة 
Lafayette Y‏ في الولایات التحدة (خطط ٤٠)ء‏ ر ee‏ هيجرتي بجامعة درکسل ۳۷۰ Drexel University W.‏ 
ble) Hagerty Library‏ 4( 1 التصاميم تقاربا. وهما اقتصاديان فيما يتعلق باستهلاك الطاقة؛ کما آن السانات 
التي يقطعها الستفيد عند رغبته في الوصول إلى أي جزء من أجزاء المبنى تكون فيهما أقصر من غيرهما في معظم الأحوال 


(A (شکل‎ 





a موقع المكتبة‎ 
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وبالإضافة إلى هذه المميزات؛ فان طاقة التخزین تكون أكبر كلما قارب شکل للبنی الشکل الربع (شکل ‚(А‏ 
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كما أن الإضافة الأفقية والرأسية إلى البنی الربع آو الستطیل آمر أسهل من الاضافة ال غیرهما من الباني ذات 
الأشكال الأخرىء إذا لم يكن في جدرانهما الخارجية عرائق تحول دون ذلك (الصورتان ۲٤‏ و (XO‏ 

وقد احتلفت الّراء حول الساحة القلی لدور ميني الکنبة. فهناك من یری آن الساحة الکبيرة تضعب السیطرة علیها» 
وتستدعي الإكثار من محطات الخدمة الأمر الذي يؤدي إلى زيادة عدد العاملین. والقترح آن پصمم الدور بطريقة مرنة 
تسمح بتقسيمه بسهولة عند الحاجة إلى ذلك. ویری کوهن و کرهن 00۲60 ww ol G&L J+ of Cohen and‏ 
ينبغي أن يكون متسقاً مع العرض بحيت لا يتعدى نسبة ۲:١‏ حتى لا تصبح المساحة طويلة ضيقة غير عملية "“. وقد أذ 
عدد كبير من المكتبات بهذا المبدأ الذي أصبح يطلق عليه التحطیط ال كیبي. وتبنى فلسفة هذا التركيب على أن استخدام 


المساحة يزيد إذا كانت مربعة أو مستطيلة ذات أعمدة موضوعة على أبعاد متساوية. 






صورة (4 7): منظر خخارجي لمكتبة جامعية 
لاحظ تکون البنی من عدة آشکال هندسية ما يتعذر معه الإضافة إليه دون إخلال بشكله العام 


صورة (۲۵): منظر خارجي لکنبة جامعية 
لاحظ صعوبة الاضافة یی البنی بالرغم من شکله الربع, نظرا لكون جدرانه الخارجية غير متسقة 





موقع المكتبة 
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إرتفاع ا مبنى 


يؤثر ال ركيب الجيولوحي للموقع في ارتفاع مبنى المكتبة» فهو الذي يقرر إلى مدى كبير إمكان توسعه الرأسي من 
عدمه "“. وبالإضافة إلى ذلك هناك عوامل أحرى تحكم ارتفاع البنی فوق سطح الوقع» منها: 
١‏ نسبة البناء اقام تحت سطح الموقع. فإذا كان من الممكن إقامة أدوار عديدة تحت سطح الموقع - أو استدعى 
الأمر ذلك نتيجة لعوامل طبوغرافية معينة - فان عدد أدوار ما فوق السطح سيقل تبعا لذلك. 
#١٠‏ عاد الأدوار المقامة فوق سطح الوقع. 
۳- ارتفاع الدور. فمبنی یتکون من ثلائة آدوار ارتفاع کل منها ۲,۷۰ مر لن پزید علی ارتفا 
میتی آحر ذي دورین ارتفاع کل منهما آربعة آتار» فيما عدا مك أرضية الدور الشالت. 
٤‏ سك ارضية الدور. حیت یبرز آثر هذا بوضوح نٍ الباني الي یلغ عدد آدوارها قوق سعطح 
الموقع خمسة فأكثر. فلو كان مك أرضیة الدور مرا ونصف المتر بدلاً من ستين ja‏ على 
سبيل الثال ‏ فإن ما سيضيفه مك الأدوار الخمسة إلى ارتفاع لمبنى سيكون أكغر من خمسة أمثار. 
وهو ارتفاع كافب لإضافة مستويين آخرین. 
ويفضل ألا يزيد ارتفاع مبنى المكتبة ‏ خصوصا إذا كانت صغيرة الحجم أو متوسطته ‏ على دور 
واحد ویخلو مدخله U N‏ إليه (صورة 17 ). ويِصمّم 


البنی بطريقة بمعله قسابلاً للتوسم الذي یفطل آن یک ون أفتیا (صورة ۲۷). وللمبنی ذي الدور الواحد 
0 اد A A‏ و ۰ FREE Reel‏ 1 






صورة (۲۳): منظر خارجي لکتبة عامة صورة (۲۷): منظر خارجي لکنبة جامعية 
لاحظ ارتفا غ الدرج لاحظ توسع الکنبة الرأسي بالرغم من توافر مساحة كافية تمکن من العوسع A‏ 


میزات عدة منها سهولة استخدامه» حيث عکن رژية معظم وحداته عند الدحول (صورة (YA‏ كما أن 
نفقات إدارته تكون أقل بكثيرء فالموظفين فيه أقل من غيره وهو يخلو من المصاعد الي تستهلك مبالغ كبيرة 





ua‏ التخطیط لباني الکتبات 





الأدوار» كما أن التحكم فيه والإشراف عليه أسهل 
من المبنى المتعدد الأدوار. 

وقد لمأت مكتبات كثيرة إلى الامتداد الرأسي 
دونما حاحة ملحة إلى ذلك (الصورتان 59 و (Ue‏ 
ولا ينصح باللجوء إلى الامتداد الر أسي إلا إذا كان 
الامتداد الأتقي غير بممكن (صورة ١7)؛‏ نظراً لأنه 
يسبب إرباكا كبيراً للعمل فيه ثم إنه يقتضي أن 
لاحظ سيطرة منطقة الإعارة على وحدات АБИ‏ يصمم المبنى في البداية بطريقة تجعله يتحمل الاضافة 





صورة (۲۸): منظر داخلي لکبة عامة 





صورة (۲۹): منظر خارجي لكتية عامة 7 صورة (۳۰): منظر خارجي لکنبة عامة 


لاحبظ توسع المكتبة الرأسي مع إمكانية التوسع الأفقي لاحظ توسع الکتبة الرأسي مع [مکانية العوسع الأفقي 


الرأسية وهوأمر مكلف. كما أن البنى الطويل يتسم 
بعدم المرونة وارتفاع تكلفة صياتته والتحكم فيه 
والاضطرار إلى تشتيت المجموعات» كما هي الحال في 
مكتبة روبارتس Robarts Library‏ °° في ia‏ 
Y University of Toronto у-у) ў‏ كنداء ومكتبة 
Glasgow ¿5d 3 Mitchell Library Ju‏ 
“ ق الملکة المتحدة. هذا بالإضافة إلى أن الملساحة 





gi = 25-6 E‏ الصافية منه قليلة مقارنة بالأدوار الواسعةء وذلك 

ын‏ اضطرارالکنة ی ومع الرأسي د ا ب الع اي لضرورة تكرار المصاعد والسلالم وأنابيب التمديدات 
ودورات الیاه والردهات وآماکن أجهزة إطفاء الحريق وامراقبة في كل دور» وهذه كلها مهما صغرت 
مساحاتها ‏ تنخخر في إجمالي ee‏ الإشارة إليها في هذا السياق مبنى 
مكتبة مقاطعة ,5—44 coll LS g Jyvaskyla County Library‏ تتكون من دور واحد مساحته ستة 
IS y лр ул ши шә у ЭЧ}‏ م رکز العلومات والکتبة уй АД, АЙ‏ تزید مساحته علسی ستة آلاف 
مر مربع (صورة ۳۲) ومکتبة مقاطعة کلارك العامة الي تبلغ مساحتها ۰,۰۱۷ فاز مربع (صورة ۳۳). 





ويفضل ألا يزيد ارتفاع المبنى على ثلائة آدوار 
к. Е‏ 03030000 سإذا كانت طبيعة الأرض مستوية ‏ حتى يمكن 
السيطرة عليه بسهولة. إما إذا كانت غير مستوية 
فيمكن أن ينكون ما بين ثلاثة وخمسة أدوار. 
والوضع الأمفل أن يكون هذا المبنى قائماً على مرتفع 
من الأرض ومدخله الرئيس على مستوى الدور 
الفالث؛ بحيث لا يحتاج الدامل إليه الا لصعود دور 

واحد أو دورين أو التزول مغل ذلك ليصل إلى أي 
صورة (۳۲): منظر خارجي لکتبة عامة 


لاحظ أنها تتکون من دور واحد بالرغم من آن مساحتها توید علی ستة آلاف مز مربع مکان فیه (صورة ۳4). 











صورة (۳۳): منظر خارجي لکتبة عامة 
لاحظ آنها تتکون من دور واحد بالرغم من آن مساحتها ترید علی مسة آلاف منز مربع 





صورة 4 ۳): منظر خارجي لمكتبة جامعية ۱ 
لاحظ کون الدخل ی الدور الثالث نظرا لعدم تساوي أرض الوقع 





3 اليشطيط ым‏ الکتبات 


تحتاج المكتبة إلى مساحة كافية لاقامة مواقف للسیارات؛ لذا فان توافر مواقف کافية له دور کبیر ی احتیار موفع 
للکتبةہ ذ إن التخخطيط لاستيعاب القراء بيدأ من الخارج» وذلك بتوفير المواقف الكافية لهم خمصوصا في الأماكن المزدحمة لما 
لهذا من دور كبير.في إقبال الناس عليها. لذا يجب الاهتمام بهذا الأمر في المراحل الأولى من التخطيط للمشروع. وتبرز 
أهمية توفير مواقف المكتبات العامة في المناطق الردجمة أو إذا كانت المكتبة تبعد عن بعض السكان الذين يُتوقع أن تقدم 
خدماتهازلیهم. واذا تعذر تخصیص مواقف للمکنبة فیحب أن تكون بقرب مواقف يمكن الوصول إليها سیراً على الأقدام 
خلال برهة وجيزة. كما تبرز أهمية توفير مواقف لمكتبات الجامعات إذا كانت المدينة الجامعة واسعة المساحة» وتقع مكتبتها 
في منطقة نشطة. وقد لوحظ إحجام الناس عن التردد على بعض المكتبات الي لا تتوافر مواقف كافية بقربها. 

وقد لوحظ اهتمام بعض المكتبات» مثل مكتبة جامعة البحرين ‏ الدراسات العلمية (صورة ۳۰ )۰ ومکتبة العلوم 
الطبية بكلية تكساس لطب تقويم العظام (صورة 75 )» والمكتبة المركزية ف Central Library, Marietta a»‏ 3 








صورة (۳۵): منظر خارجي لمكتبة جامعية صورة (75): منظر خارجي لمكتبة جامعية 
لاحظ قلة الوافد. لاحظ آیضا قرب الراقف لاحظ قرب الواقف من البنی 


الولایات التحدة رصورة ۳۷ )۰ بتوفیر مواقف کافية وقريية منها 
ما كان له دور في الإقبال عليها. 

ويفتزض ف مواقف المكتبة أن تستوعب تسعين في المكة من 
سيارات المستفيدين. وفد أوصت الجمعية الأمريكية لأمناء 
الکتبات بالعمل على تمكين المستفيد من العغور حلال تسعين في 
oy all 8 E‏ ساعات عمل المكتبة على موقف لا يبعد عن المكتبة أكثر 
Algo ja ¿y enean A‏ 


صورة (۳۷): منظر خارجي ]15 dels‏ هناك عدة اعتبارات توحذ ف الحسبان حین تصمیسم 
لاحظ قرب المواقف من مدخل المبنى واتساغها 1 кет? р‏ 





سن 








المراقف» متها: 


١‏ أن السيارة العادية تحتاج إلى مساحة عرضها 7,75 متر وطوطا ستة أمتار؛ أما السيارة الصغيرة الحجم نتحتاج إلى 
مساحة عرضها ٢,۳٣‏ متر وطوطا خمسة أمتار. 


Y‏ جعل مواقف المعاقين في قرب نقطة من الوائف ال الدحل الرئیس للمکتبة (الصورتان ۸ر 55 ). وجعل اقرب 









صورة (۳۸): منظر خارجي 45 عامة صورة (۳۹): منظر خارجي لکبة جامعية 
لاحظ قرب مواقف العاقین من الدخل العام لاحظ قرب مواقف العاقین من الدخل العام 


a ae Nee 
فصل مواقف العاملین ی الکتبة عن مواقف مرتادیهاء وعما قد یکون بقربها من مواقف عامة وتمييز مواكف‎ -۳ 
. ) 4۰ مرتادیها بلوحات واضحة (صورة‎ 
وجب آن یکون الانتقال من الواقف ال البنی آمنا وسهلاً. ويصدق هذا بصفة خاصة على الکتبات الي تقدم‎ 
حدماتها إلى الأطفال وذوي الظروف الخاصة. ويقتضي هذا أن تكون المواقف مجاورة للمبنى أو متصلة به بنفق أو جسر‎ 


.) 4١ (صورة‎ 





صورة ١(‏ 4): لوحة ارشادية لمواقف مكيبة عامة صورة (51): منظر ختارجي لمكتبة عامة 
لاحظ وضوحها وبساطة مکوناتها لاحظ ا لسر الممتد من ا مواقف إلی مدخل مکبة الأطفال 
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bil‏ الداخلي Dei‏ و 


التنظیم الداخلي 


للاعتبارات الجمالية أهميتها عند عمل التنظيم الداحلي للمکتبة. فالبناء املمیل مصدر فحر للمسسة eV‏ 
والعاملين فيهاء كما هو مصدر ارتياح لمرتاديه. إلا أن هذا االجانب يجب ألا يطغى على واقع مؤكد هر أنه ينتظر 
من هذا البنی آن عکن الستفیدین منه من لحاز ما یریدون (نحازه بیسر وسهولة. لذا تبدو عملية الوازنة بین 
هذين العاملين على قدر كبير من الأهمية. ومدى جاح مخططي المشروع ومصمميه يعتمد ‏ إلى er‏ 
على القدرة على تحقيق هذا التوازن. وليس من الممكن تحقيق ذلك إلا بتصميم مبنى تکون بیعته الداحلية ملائمة 
للمستفيدين. 

وتتحقق ملاءمة المبنى باتسامه بالمرونة والعملية في مداحله وأبوابه» ويتنظيم أدوارهء وبارتفاع نسبة الصافٍ 
من مساحته العامة» وبالاستفادة الفاعلة من القواطع والخرسانة المسلحة والزحاجء وبالاستخدام الأمشل للطاقة 
وبالرص على مراعاة آهماله وبالاستفادة من أقبیته وععقولية لمساته الجمالية: وبعدم التضحية بفاعليته سعيا 
وراء تحقيق حسن مظهره. 

وتتحقق علاءمة مکونات وحداته الرئيسة والمساندة» وبالحرص على جعل وحداته مرتبة بشكل منطقي 
یساند سبر العمل ویسهل علی الستفیدین والعاملین لتتقل فیما بینها بأقل قدر من الضوضاء وف dl al‏ 
وأن يتحقق آکبر قدر من الاستفادة منه وذلك بتنظیم آدواره بطريقة تتسق مع اهتمام آکبر عدد من مرتادیسه 
وبتخصيص مساحة كافية لكل وحدة من وحداته العامة ومناطق العمل فيه تتناسب تناسبا طرديا مع ما يتم في 
هذه الوحدات والمناطق من أنشطة. 

كما تتحقق بجعله قابلا للتوسع دونما إرباك 9 وبكونه متيحا لخيارات عديدة للباحتين 
والمنزددين على مناطق القراءة والخدمات العامة» ومرجا هم واقتصادياء وبإمكائية إعادة تنظيمه طبقا لمقتضى 
العمل 

ويؤحمذ في الحسبان في هذا الصدد جعل المبنى قادرا على مواكبة مطالب الحاضر ومستجدات المستقبل. 
ومن مضامين هذا استطاعته استيعاب ثمار التقنية الحديئة الي غدت لازمة من لوازم هذا العصر وقريئة عليه. 





التخطيط لباتي الکتبات 


أولاً: عناصر ا مرونة والعملية 


تتسم المكتبات» كياناً ومستفيدين» بالنمو والتغير المستمرين. وقد لاحظ ذلك تلتون 191408 قبل ما يقرب من سبعين 
سنة» وأشار إلى أنها بهذا غير مستثناة من حركة التطور الي تتعرض لها الظواهر الكونية والإنسانية والاحتماعية» وتتحول 
عوجبها من أشكاها البسيطة إلى أشكال أخرى متقدمة '. ومع نمو أعداد الستفیدین تتنوع خدماتهم وتتغیر سبل تقدیم 
هذه الخدمات؛ لذا يجب أن يتسم مبنى المكتبة بالمرونة» وهي قابلية التوسع وإعادة التنظيم. كما يجب أن بتصف بالعملیق 
رهي أن يكون مصمماً أصلاً بطريقة تكفل تحقيق أقصى درجات الاستفادة منه. والمرونة عنصر مهم من عناصر التصميم 
Ll Д5 АЫ аман‏ الالية محدردة وعدد الستفیدین كبيرا» ومتویات الینی کثيرة ومتنوعة. 
رالبنی ذو لتصمیم الرن عکن تحویره في المستقبل لتستوعب وحداته المختلفة الدمو والتغیر في كثير من مقتنيات المكتبة 
وطرق تنظيمها وتسهيل سبل الوصول إليها. ومن الأمثلة على ذلك ما يأتي: 
١‏ النمو في نوع معين من مقتنياتها والانكماش في نوع آخخرء مثل زيادة معدل اقتناء الدوريات في الأقراص 
asali‏ وما يتبع ذلك عادة في تقليص اقتناء الدوريات الورقية. 
Y‏ الزيادة في أجهزة وحدة من وحدات المكتبة أو أثاثهاء مثل التوسع في استخدام الطرفيات في قسم الفهرسة 
والتصنیف واستبداها بالفهارس البطاقية. 
۴ التوسع في تقديم الندمات للمعاقین و کبار السن والأأطفال» وما يقتضي ذلك من ضرورة اتفاذ عدد من 
الاحراءات مثل وضم مقاعد موفتة ی آماکن ملاصقة لبعض الخزائن. 
5 التركيز على الخدمة المرحعية المتعمقة, وما يدعو إليه ذلك من دعم قسم الخدمة المرجعية بامجموعات 
والمتخصصين. 
وبالرغم نما قد يكون هناك من احتلافات في التنظيم الداحلي لخدمات المكتبات فقد لاحظ فولكنر ‏ براون 
«Раш коег-Втоуул‏ الذي يعد من مشاهیر مهندسي مباني الکتبات ابلامعيق أن المباني ال حیدة الي آنشعت + شیر تشترك 
في بعض الصفات. وقد بلور هذه الصفات ی مقترحات يرى أحذها في الحسبان في الراحل الأول من التخحطیط. وتتضمن 
هذه أن يكون مبنى المكتبة: 
١‏ مرناً يمكن إعادة تنظيم مخططه وبنيته وخدماته بسهولة. 
Y‏ متقارباً 81 ليسهل على المرتادين والعاملين التنقل فيه. 
Y‏ بسيطاً يسهل الاهتداء إلى مدخله من ا خارج والوصول من مدخخله إلى جميع وحداته. 
4- قابلاً للتوسع مع أدنى قدر من الارباك للعمل. 
هب موفرا خیارات عدیدة للباحثین فيما يتعلق .ناطق القراءة والخدمات. 





1 منظما بطريقة تسهل على المستفيدين روية القتنیات. 
Lap Y‏ يتيح استخدام المقتنيات بفاعلية. 


۸ مستقرا حتى يوفر أقصى قدر من العناية للمقتنيات. 

1- محكما يمكن من مراقبة ما يجري فيه والمحافظة على 
مقتنياته. 

۰- اقتصادیا من حيث الإنشاء والصيانة والتشغيل ۲ 

وقد لاقت هذه المقترحات قيولا لدي المهتمين بالتخطيط 


لباتی الکتبات. واستفاد منها عدد من السسات عند التخطيط 






۷۷00ء ہ جامعة لفرہ b‏ ]و جامعٹفة سان 
صورة (EY)‏ قاعة جموعات في مکنبة حكومية Loughborough «pa axle y «Nottingham‏ وجامعة سان 
لاحظ تقارب الأعمدة في مقدمة القاعة آندروز ۸۵۵۲۵۷۵ 56 . 
Ы‏ المرن تصمم وحداته وتكييفه وتهوئته وإضاءته على نحو يجعل من السهل تغييرها تبعاً للحاجة بأقل تكلفة مالية 
وآدنی مستوی من الارباك. ورعا عکن تحقیق ذلك بعدم الا کنار من الأعمدة (صورة 4۲)» ووضعها بشکل متناسق, 
وعلی مسافات متساوية, وبأحجام معقولة بمكن استيعابها في أثاث المكتبة (الصورتان y EY‏ 44)» ولا تضیع مساحات 
كثيرة أو تشكل مناطق نائية» وبتصميم الأدوار بحيث يتحمل المتر المربع منها سبع مئة وثلاثين كيلوجراما من الحمل 
ا مي*. کما تُقلل ا مدران الثابتة ما آمکن» وتکون وحداتھا منفتحة على بعضهاً ٍل أقصی مدی مکن. | 






صورة :)١٤(‏ منطقة جموعات فی مکبة عامة صورة :)٤٤(‏ منطقة جموعات فی مکبة غامة 


لاحظ كيف تسبب العمود في إضاعة مساحة لاحظ عدم تناسق الأعمدة مع ا زائن 
من مجمل مساحة التخزین 


وقد اتحه كثير من مصممي المككتبات إلى تحقيق أكبر قدر من المرونة في التصميم؛ وذلك بالاقلال من الحدران الداحلية 
ما أمكن خصوصاً تلك الي تعتمد عليها الأ<مال. ولعل مبنيا مكتبة بيل التذكارية ومكتبة جامعة البحرين - الدراسات 
а‏ بُعدان مثالان جیدان على ذلك إذ إنهما Y‏ يشتملان على جدران تتحمل الثقل y ¿Se U load-bearing walls‏ 
إعادة تنظيمهما تبعاً لما يستجد من تغيرات. 

ومع ذلك قد تبقى بعض العوائق الي تقف في سبيل المرونة» وتتمثل في وضع السلالم والمصاعد وأنابيب التمديدات في 
غير أماكنها المناسبة. ومع أن المساحات الي تستنزفها الأعمدة تقل في المبنى ذي الرحدات larger modules 6, SU)‏ 
فإن الكتييين يفاحأرن بأن هذه اميزة قد فلل من تأثيرهاء وذلك بإقامة أعمدة كبرى هُدف منها الناحينة الحمالية أكثر من 


الحاحة إلى دعم المبنى. 








وقد أصبحت المرونة تعن أكثر من القدرة على توفير أماكن للمواد غیر الطبوعة واستبدال الأنظمة احسبة بالعملیات 
اليدوية» علي سبيل المثال. فقد تحاوزت ذلك إلى إمكان إعادة ترتيب محتويات المبنى ونقل العمليات من مكان إلى آخر 
لمواكبة نمو حجم المجموعات وعدد المستفيدين من المبنى. لذا صار للمرونة حانب آخر يتصل ب " القدرة على إعادة ترتيب 
المكان لكي يستوعب Ole‏ جديدة وأجهزة ومجموعات لمواكبة التقدم المستمر في محال التقنية." . وقد بدت أهمية 
المرونة واضحة في مہنی مکتبة جامعة لابينرانتا 2:521 Y Lappeenranta University of Technology Library‏ سادا 
حيث تمكدت هذه المكتبة من إدححال نظام مكتبة فرجينيا التقنية SN jue Li yo Virginia Technical Library System‏ 
es‏ 
ай.‏ لما أوجز فإن هناك عدا من العناصر الي توخذ في الحسبان عند еда)‏ مستوى عال من العملية 
والمرونة في وحدات المبنى يمكن عرضها فيما يأتي: 
۱-المداخل والأبواب 
من أرليات التصميم التي لابد من التأكيد علی آهمیتها وحوب الاقتصار علی مدحل عام واحد للمكتبة 
اضافة ال مدخل آخحر للموظفین والندمات وخارج للطواری. وقد اقغذت بعض الکتبات» مشل مکتبة اکستر 
Y a5,” Exeter Public Library u)‏ كلية بوسطن ^ ومکتبة مقاطعة تبکانو العاسة (خطط ۰) 
مدخلين عامين. وهذا أضاف إليهما أعباء مالية» لأن المدخل مكلف بطبيعته. فهو يحتاج إلى موظفين للقيام عليه 
كما يستنزف مساحة ليست بالقليلة» ویوثر علی بحمل التصمیم العام» حيث يتطلب تخصيص منطقة مدعل 
إضافية ومسارات تودي إليه. كما أنه قد يزيد من احتمال تسرب مقتنياتها *. 


ويكون المدحل العام في مستوى الدور الرئيس ليسهل استخدامه على كافة مرتادي الکتبة من فيهم المعاقون. 
وإذا تعذر ذلك يُوفر هم مر منحدر واحد في الأقل عرضه ١,5‏ متر يودي إلى المكتبة أو إلى المصعد إذا كانت 
تتکون من آکثر من دور (صورة 4۰) ولا يقطعه درج أو تغير مفاحى في المستوىء ويكون انحداره في حدود 
сайын‏ ویفضل خلو منطقة الدحل الخارجية من الدرج؛ وعکن التغلب علی ارتفاع هذه النطتة بجعلھا 





toyi‏ ): دحل ме Мб»‏ صورة :)٤٤(‏ مدخل مکتبة غامة 
المدخل المتدرج للمعاقين الذي يؤدي مباشرة إلى المصعد لاحظ إن الباب یفعح ای الداخل. لاحظ آیضا ارتفاع السلم 


آما الدخل ذاته فیکون بسيطاء ويتناسب حجمه مم مساحة منطقة الدخحل )0,2 (£V‏ وتكون أبوابه 
وأبواب غيره من وحدات المبنى سهلة الفتح وغير ثقيلة أو ضخحمة ولا تعوق الحركة أو تمشل خطراً على 
مستخدميهاء كأن يكون لها قاطع في منتصفها (صورة /4) أو تكون مسبوقة أو متبوعة بارتفاع أو نزول حاد 





أو تحجب ثمرها (صورة 45) . وإذا كانت المكتبة تستخدم نظام تحكم LT‏ فينبغي أن يخلو من أية معوئات. وقد 
أوصت الجمعية الأمريكية لأمناء المكتبات بالعمل على تمكين المستفيد من الدخول إلى المكتبة وس عد بالك 
وغيرها من أوعية المعلرمات» دون أن يحتاج إلى 
فتح الباب بيده ''. ویفضل استعدام باب 





زحاحي للمدحل الرئیس حتی یتمکن الدانحل 
ال الکتبة من رژية منطقة الدخحل آو جزء 
منها. 
ولعل من أهم ملامح المرونة فيما يتعلق 
ДІ а а.‏ عکی م تادی ال 
صورة (۶۷): منطقة مدخل مکتبة جامعية Ф а че‏ الپنی 





۲ إغلاق المكتبة - مغل قاعة احاضرات أو القاعة 
Pr EN‏ 


т 






صورة (۸:): تشر فی مکتبة جامعية صورة :)٦٤(‏ السلم الرئیس فی مکتبة جامعية 
لاحظ خطورة قاطع الباب على الداخلين والخارجين А‏ لاحظ اعتراض جزء من الباب طریق الصاعد من هذا الدور 


المتعددة الأغراض أو غرفة القراءة المفتوحة على مدار الساعة ‏ . ومن الأمثلة على ES UBER ON‏ سنل 
نی الجامعة الشمالية الشرقية الي يمكن الوصول من سلمها إلى أي دور من أدوار المبنى وإغلاق بقية الأدوار. 
۳- تنظیم آدوار المبنی | 

من الأهداف الرئيسة لتنظيم أدوار المبنى تحقيق أكبر قدر من الاستفادة من المكان علق شی نمط الحركة 
السبی الذي يضطر المستفيد إلى المرور بجزء رئیس من وحدة المبنى أو بمجموعة من المستفيدين الآخرين ليصل إلى 
المكان الذي يقصده ٠"‏ . ولتلافي ذلك يُنظر إلى كل دور على حدة بأنه مكان يتكون من دوائر متحدة сз‏ 
وذلك لتحقیق آکبر قدر من الاستفادة من الکان وتسهیل انسیاب ال ركة فیه. ویکون هذا الرکز حیت یوحد 
المصعد العام أو السلم الرئيس أو المدحلء كما هو الحال في مكتبة لكستن العامة Lexington Public‏ 
(ҮЗ dela) "Library‏ ويوضع بقرب هذا المركز الخدمات ولمجمرعات الي يحتاجها أكبر عدد من مرتادي 
امكتبةء تليها تلك الأقل استخداماً فالأقل حتى الانتهاء بوضع المحموعات أو الخدمات الي يحتاجها أقل عدد من 








التخطیط لبايي المكتيات 
۷۲ 
الرواد في أقصى النقط عن المركز. فمن الأمثلة على الوحدات الى بحتاحها آکبر عدد من مرتادي الکتبات وينبغي 
وضعها بترب الدحل ومرافق اللقل الفهرس والدوریات اجحارية. وقد تحقق ذلك في عدد كبير من المكتبات مفل 
مكتبة الملك عبدالعزيز العامة (مخطط ۱۳))ء ومكتبة الملك فهد الوطنية (مخطط .)١4‏ ومن الأمثلة على الوحدات 
ال بحتاج ال التردد علیها عدد قلیل من الستفیدین مناطق العمل الادارية والفنیسة لذا ينبغي وضعها في أماكن 
بعيدة عن المدحل» حاصة إذا كانت المكتبة متوسطة الحجم أو كبيرة. ومن المكتبات الي أخذت بهذا مکتبة الاك 
عبدالعزیز العامة (مخطط ۱۳) ومکتبة اللك فهد الوطنية (خطط ۱4) حیت وضعتا هذه الوحدات في أدوارهما 
العليا. 


کما يقتضي ذلك جعل الدور الرئیس التصل مباشرة بالدحل العام مقراً للخدمات العاسةء لذا فهو يحتوي 
على الفهرس العام وإرشاد الرواد والخدمة المرجعية والمجموعة اللازمة لذلك والکشافات والأدوات الببلیوحرافية 
والدوريات الجارية موضوعة على هيئة منطقية ومتقاربة. ونظراً لكثرة امحموعات وتعدد مناطق الخدمات الي 
توضع في الدور الرئيس يفضل أن تكون مساحته أكبر من مساحة الأدوار الأخرى. 

وعلی خلاف ما هو حاصل في كثير من المكتبات ينصح بتجنب وضع وحدتني تنمية Do pal‏ 
والتصنیف y e ly‏ الدور الرلیس؛ فهاتان الوحدتان بطبیعتهما نامیتان وعادة ما تسعترفان تدرٌأ 
مساحات مينة يبغي تصیصها للعدسات العامة. ثم انهما غالبا سا تکونان مصدراً من مصادر 
الضوضای لذا توضعا بعيداً عن مناطق القراءة والمخدمة. ومالم تكن المكتبة صغيرة جد أو ذات دور 
واحد فإن هذه الوحدات وما شابهها (مثل الإدارة والتكشيف) توضع في الدور الأسفل (القبو) أو في 
أحد الأدوار العليا. ومن التجارب الجديرة بالاهتمام ما حصل عند تصميم مبنى مكتبة جامعة هلسنكي 
التقنية i Helsinki University of Technology Library‏ فشدا حیت خصص الدور الأرضي منه 
ندمات الستفیدین» A A NE,‏ 
الإدارة ally‏ جناح متفصل لا پتداحل مع الینی الریس . 

ومن المفيد العمل على تحقيق أكبر قدر من النمطية في توزيع الأدوار إذا كانت المكتبة تضم عدة 
مجموعات» بحيث يشبه كل دور غيره مسن الأدوار» كأن توضع САУ О goles‏ الجهة من كل 
دور. وقد تحققت وحدة المخطط هذه في عدد من مباني المكتبات» منها مركز المكتبة للتعليم بجامعة 
L_J%) Library Learning Center, University of Wisconsin-Stout => yla (¿ea y‏ 
۴)» ومكتبة برمنجهام العامة (خطط »)٠١‏ ومكتبة جامعة أدنبره (YA dada)‏ ومكتبة دلس المركزية 
العامة (خطط ۲۸)» ومكتبة شورز (مخطط ۳۰٠)ء‏ ومکتبة شیفر للقسانون (مخطط ۳۱))ء ومكتبة كريرار 
(مخطط ۳۳))ء وفي الأدوار الثلاثة العليا في مكتبة ملر التذكارية (مخطط 44)؛ وساعدت في سرعة 
وصول الستفیدین ال وحهتهم الي يقصدونهاء ومن ثم تخفيف مقدار الحركة في المبنى. 
№ المساحة العامة 

تشكل مناطق المدران الداخلية الرئيسة للمبنى حزءا مهما من المساحة العامة للمكتبة سواء فيما 
يتعلق بالتخزین أو القراءة والبحث. لذا ينبغي أن تكون الجدران مستقيمة ما أمكن وخالية من 
العوفات. كما ينبغي عدم بحزئتها بنقوءات الأعمدة والقواطع أو فتحات التهرية أو مخارج الطاقة أو 





gel pl 2)! 


۷ 


عسطحات کبيرة من الزجاج. وقد لوحظ ضیاع مساحات کبيرة من مباني الکتبات نتیجة لاستخدام 


آسقف LAU JA‏ 49 جود مساحات مفتوحة واسعة يقتصر مافيها على عدد محدود من الخزائن أو القاعد 


А 





صورة :)5١(‏ منطقة الإعارة والخدمة المرجعية في مكتبة عامة 
لاحظ وضع جهاز التدفتة في أسفل الجدار 





صورة (87): منطقة مجموعات في مكتبة عامة صورة (۵۴)): منطقة عمل في مركز معلومات متخصص 
لاحظ ارتفا ع منافذ التكييف لاحظ وضع فتحات التكييف 


” 
لهذا فإن الطاقة الاستيعايية لبعض هه الباني متدنية حدا "۳ . 


وبمكن التعامل مع هذه الأوضاع بالأخذ ببعض الخيارات الي تجحنب إضاعة هذه المساحات 
الشمينة» مل رفع النوافذ وفتحات التهوية والتدئفة (الصور .51-5 ) وجحعل معظم مخارج الطاقة في 
الأعمدة والأرضية. وتعد مكتبة حبسون العامة Y James I. Gibson Public Library‏ مدية 
هندرسون Henderson‏ الولايات المتحدة ومكتبة الجامعة التذكارية Memorial University‏ 
زا في كندا " ' من الأمثلة على المكتبات الي استفادت من الجحدران الداحلية إلى أقصى مدى إذ 


كانت معظم نوافذهما شريطية ومرتفعة عن أرضية الدور. 





صورة (۵۰): منطقة مجموعات في مكتبة جامعية 
لاحظ وضع مخرج الت لعكييف 











۶ القواطم 
نی آقل عدد مکن من ابشدران والقواطع الثابتة وبطريقة لا یصعب معها تغيير مواقعها. وشذا فائدة 
كبيرة حيث يكن ذلك من إعادة تنظيم وحدات الكتبة تبعا لما يستجد من متغيرات قد يتطلبها تغير نمط 








صورة ( ۵): منطقة عمل في مركز معلومات متخصص صورة (۵ ۵): منطقة الاجراءات الفنية في مكتية غامة 
لاحظ الجدار غير الثابت إلى يسار المكتب لاحظ القاطع غیر الثابت اللي عکن نقله عند ا حاجة 


. العمل أو تفرضها التقنية الحديئة. فبعض الوحدات قد تصغر وأحرى 
قد تكبر وبعضها قد يلغى لتحل محله وحدات أخرى "'. 
ُستخحدم القواطع الحزئيسة المتحركة الي لا تصل إلى السقف أو 
استخدام خزائن الكتب ذاتها قواطع تشكل ‏ عند ترتيبها ‏ مناطق 
عمل ومناطق خدمات (صورة 5ه). أما في حال الرغبة في أكبر 
قدر من الانفراد فيمكن اللجوء إلى قواطع كاملة مؤققة تصل إلى 
| ظهور الحاحة إلى ذلك. وقد أدركت أهمية التصميم المفقوح كثير 
صررة :)۵٥(‏ مرکز معلومات متخصص : 
لاحظ استخدام الخزانة لفصل منطقة القراءة عن الممر من المكتبات» مغل مكتبة جامعة البحرين ‏ الدراسات العلمية 
(صورة /اه)» ومكتبة برمنجهام العامة (OA jjo)‏ ومكتبة 
مقاطعة هنتزفل ماديسون العامة *'» ومكتبة كونلي امع La Salle University Connelly JY‏ 


een 021 
رہ‎ a НЕКЕНІ 








صورة (۱۷): منطقة الاجراءات الفنية 4 مکبة جامعية 1 


3 منطقة 1 ت الفنية‎ : ê 
لتصمیم الفتوح والقاطع غير الثابت 0454 )94( لإجراءات الفنية في مكتبة عامة‎ Jt by 


لاحظ التصميم المفعوح. لاحظ أيضا الاستفادة من المنظر الطبيعي 





КҮН التنظيم الداخلي‎ 
зыш ы ү ۹ EO CEE E SENC e E E ا نکر‎ FR کچھ‎ 





Connelly Library‏ ن الولایات التحدة ما مکنها من اعادة تنظیم وحداتها حین في ذلك. 


0الخرسانة المسلحة 

بالرغم من شيوع استخدام الخرسانة المسلحة فهي تسبب الكثير من المشكلات» إذ تحصل التصمیسم 
الداحلي غير مرن وصعب الصيانة. كما أن التعامل مع مشكلات تسرب الياه والتدففة والتبريد تصبح 
أكثر كلفة. وهي أيضاً تتطلب حهداً أكبر حين عمل حواحز الضوضاء ويصعب بصفة عامة إصلاح 
ما قد يطرأ علیها من خلل. 
1-الزجاج 

یلاحظ التتبع لکثیر ما أنشى من مباني المكتبات أنه قد أسرف في استتخدام الزجاج في المسدران الخارجية أو 
المناورء وما زالت هذه الظاهرة في تزايد *'. فهو قد استخدم في عمل مسطحات كبيرة جذاً كما هي الحال لي 









صورة (84): منظر نخارجي لكتبة جامعية صورة (50): استراحة في مكبة جامعية 


لاحظ جدارها اخارجي الزجاجي لاحظ كبر مساحات النوافذ 


مکتبة روتردام ال 455 Rotterdam Central Library‏ ف ll la ja‏ عَدّت عند افتتاحها أكبر مكتبة عامة ف 
أوربا ''» وكذلك ف مكتبة Universitatsbibliothek Hannover 2) SL Jall 2.5, zyla Zul‏ 






صورة (1۱): منظر خارجي لکتبة جامعية صورة :)٦٦(‏ منظر خارجي لمكبة جامعية 


لاحظ آن السطحات الزجاجية تزید علی نصف مجمل مساحة اجدران الخارجية لاحظ اتساع النوافذ 


By «(04 850) LIU! Gund Technische Informationsbiblothek‏ الکتبة الشرقية ومرکز العلومات 
)٠٦ 3550) East Library and Information Center‏ رمکكبة 0-7 (صورة 5١‏ ) ومكتبة جامعة 
State University Library yla uy,‏ 010 (صورة 57) ومكتبة فريمونت العامة في الولایات التحدة 
(صورة 0۱۳؛ بل إن الظروف أحياناً ما تدعو المصمم إلى التوسع في استخدام الزحاج» كما هو الحال ف مكتبة 











صورة (57): ركن قراءة في مكتبة عامة صورة :)٦٦(‏ منظر خارجي لکتبة عامة 
لاحظ Last‏ النوافذہ لاحظ كيف اسرف في استخدام الرجاج حتى يتلاءم المبنى مع المبنى اجاور 


مدينة أطلانتك سبي Atlantic City Public Library‏ 4 الولايات المتحدة (صورة 14)» رغبة في أن يتلاءم مبنى 
q‏ مبنی الوسسة التايعة ها 

والعروف of‏ الاکثار من السطحات الزحاحية یهدر الطاقة ویجول دون الاستفادة من الجدران وما جاورها 
من مناطق» إذ لا يمكن وضع خزانة كاملة الارتفاع بقرب النافذق کما لا يمكن وضعها جوارها مباشرق وذلك ما 
لأشعة الشمس من تأثير ضار على أوعية المعلومات. والشيء نفسه يصدق على مناضد القراءة واللقصورات وذلك 
لانعكاس الأشعة على سطحهاء وكذلك على الأثاث والفرش الذي يفسده طول التعرض لأشعة الشمس Э‏ 
ولعل من المناسب هنا الإشارة إلى ضرورة اخعتيار نوع من الفرش يتحمل التعرض مدة طويلة لأشعة الشمس دون 
أن يتغير لونه. 

وبصفة عامة تفضل النوافذ الشريطية في المناطق العامة ومناطق القراءة ' '» وذلك لسهولة دبحها وفلة تأثیرها 
علی القرای بشرط أن يكون حدّها الأسفل مرتفعا بدرجة تمكن من الاستفادة من الجدران كما هو الأمر ف عدد 





صورة (18"): قاعة مجموعات في مكتبة جامعية ۱ صورة :)٦٦(‏ منطقة قراءة ومجموعات في مكتبة عامة 
لاحظ النوافذ الشريطية وعدم تأثيرها على الطاقة الاستيعابية لاحظ النوافذ الشريطية العليا وموقع الأشعة الداخلة منهاء والنوافذ 
السفلى وموقع الأشعة الداخلة منها 


ومکتبة Rhodes College sy AS Y Burrow Library y‏ 3 الولايات المتحدة "'ء ومكتبة ولاية 
متشجان (صورة 1۷) لي الولايات المتحدة. وإذا كان لابد من التوسع في استخدام الزجاج فيفضل أن يكون ذلك 
في مناطق الاستراحة في الجهة الشرقية أو الشمالية من المبنى (صورة 18) مع اتخاذ بعض الاحتياطات ال تخفف 
من falas‏ أشعة الشمس مثل غرس أشجار أمام هذه النوافذ أو وضع مصدات ثابتة (الصورتان 59 و ЖЯ (У.‏ 
متحركة أو جعل هذه النوافذ مائلة (صورة )7١‏ أو إضافة بعض العناصر الإنشائية الي تحول الإضاءة الطبيعية 

الباشرة إلى إضاءة غير مباشرة (صورة (ҮҮ‏ 








عاد صم م مات gierig‏ \ ۸ 2 2 





Bee‏ صورة (1۸): الجهة الشمالية من هبنى مكتبة جامعية 
صورة (1۷): منظر خارجي لکنبة حكومية لاحظ كبر المسطح الزجاجي 
لاحظ النوافا. الخارجية الشريطية 


My‏ حانب المكتبات الي أسرفت في 
استخدام الزحاج في حدرانها الخارجية هناك 
عدد كبير من المكتبات Я‏ حصرتها في أضيق 
نطاق» مثل مکتبة Sunrise ilal jal) oge‏ 
Public Library‏ رصررة ۰0۷۳ أو استغتت 
عنها كليا في بعض الجهات» مغل مكتبة ملر 
التذكارية (صورة 4/ ) ومكتبة مانالابان 





العامة Manalapan Public Library‏ رصورة 





صورة (15): منظر خارجي لمكتبة جامعية اد с‏ 
لاحظ استخدام المصدات ¿il‏ من تغلغل أشعة ال (Yo‏ ومكتبة مقاطعة Jg a‏ العامة 


Jefferson County Public Library 






صورة (۷۰): واجهة مبنی مکتبة جامعية صورۃ (۷۱۹): منطقة مقصورات لی مکتبة جامعیة صورة (۷۲): منلقة قراءة في مكتية عامة 
لاحظ استخدام الصدات في النوافذ الشريطية للسخفیف من لاحظ الاستفادة من الاضاءة الطبيعية غیر الباشرة ӛз‏ اطاجز الوضوع آمام ال رافذ لتحویل الاضاءة 
تغلغل أشعة الشمم الطبيعية المباشرة إلى غير مباشرة 





صورة (۷۳): منظر خارجي Male AS)‏ صورة :)۷٤(‏ منظر خارجي مکتبة عامة 
لاحظ قلة الرافذ لاحظ خلو الجدران ا خحارجیة من AB gl‏ 





صورة ره ۷): منظر خارجي لکتبة عامة صورة :)۷٦(‏ منظر خارجي لكتبة عامة 
لاحظ خلو الجدران الخارجية من النوافك لاحظ خلو الجدران الخارجية من التوافل 


بالولايات المتحدة (صورة «(YA‏ وکانت النتائج مشجعة إلى е‏ کن 
الطاقة 


تستهلك مباني المكتبات كثيرا من الطاقة» وهي تستنزف مبالغ كبيرة من ميزانياتها. وقد عمدت بعض 
الکتبات إلى اتخاذ عدد من الإجراءات سعيا وراء «Шәді‏ من ذلك. ومن هذه الإجراءات ما يأتي: 


() التوسع فٍ الاستفادة من الاضاءة الطبيعية حصوصاً فی الأماکن الي لا حذور من ذلك فیھاء مثل الوحدات 
الادارية وبعض الوحدات الفنية ودورات الیاه والسلام رالصورتان ۷۷ و CVA‏ 








صورة (۷۷): هنظر خارجي لسلم مکتبة جامعية صورة (۷۸): سلم ی مکتبة جامعية 
لاحظ الاستفادة من الاضاءة الطبيعية لاحظ الاعتماد الکبیر علی الاضاءة الطبيعية 








شک بیز ال ا اہ ںی = “ff A ү‏ 1 


(ب) التوسع ی استخدام الطاقة الشمسية. وقد حققت المكتبات تقدماً ملحوظاً في هذا امجال» فقد لوحظ آن سا لایقل 
عن أربع مكتبات من الي أنشعت في سنة ٠۹۸١‏ في الولايات المتحدة الأمريكية اعتمدت على الطاقة الشمسية “". 

(ج) التقليل ما أمكن من الإضاءة العامة والاعتماد بدلاً من ذلك على الإضاءة الموضعية خصوصاً في مناطق عمل 
الموظفين. 

0ا с)‏ استخدام أنظمة ترقيت قطع التيار في مناطق التخزين عند 
مغادرة الستفید هذه الناطق. 

ся (>)‏ ف استخدام الصابیح للتدنية الترهج» Capas‏ بعد 
ما طرأ علیها من تحسینات. 

اك رج a‏ ہہ" 
ومکونات البنی. 

(ز) وضع سلّم بين دور المدحل والدور الذي يليه من الأعلى 
ایا арайы‏ تل ыды‏ وعد اليك 
مثل هذا السلم فاعليته في عدد من المكتبات مثل مکتبة 

| لكستتن العامة (صورة 79)» حيث ييل أكتر المرتادين إلى 

ae ed‏ ی 
(с)‏ التوسع ی الاستفادة من التهوية الطبيعية. 
وبالإضافة إلى هذه الاحتياطات وغيرها يجب العمل على أن تكون النوافذ محكمة. فمن المعروف أنها تتسبب في 


نقل مقدار كبير من الحرارة في الصيف والبرودة في الشتاء من الداحل إلى الخارج ومن الخارج إلى الداحل "". كما ي 
استخدام الستائر الثابتة و التح رکة عند احاجة الیها. 





كما أن لتكثيف العوازل وإعادة معالجة الطاقة دوراً 
كبيراً ف. توفير الطاقة. ويُذكر في هذا الصدد بحربة مكتبي 
oyla Mierlo sp 3 Katwijk ¿be ¿LS‏ في هولندا 
اللتان Gala‏ دران و الأر ضية 
والسقوف» وكذلك من الحرارة الناتحة عن الإضاءة الصناعية 
في التدفئة في تقليص تكاليف الطاقة إلى النصف"". 

وقد لوحظ في كثير من المكتبات هدر مقدار كبير من 
АЙ)‏ بسبب ارتفاع السقف» وهو أمر يستدعي زيادة قرة 





dy So منطقة قراءة في مكتبة‎ (Ar) By po 
لاحظ وضع مصادر الطاقة ی معصف النطقة نظرا لارتفا غ السقف‎ 


الاضاءة ورنم مستوی التبرید والتدفشة. وقد عمدت بمض 
الکتبات الي تعاني من هذه المشكلة» مثل مكتبة مقاطعة سکسونیا Niedersachsische Landesbibliothek u‏ 
g‏ أمانيا (رصورة )۸٠‏ ومكتبة إكساز العامة (صورة »)۸١‏ إلى تعلیق مصابيح الإضاءة في منتصف القاعات ووضع حراحز 
تحول دون اتحاه الضوء إلى الأعلى بما جعل أعلى القاعات مظلماً. 





التخطیط لبانی الکتبات 





ويمكن القول في هذا الصدد إن أي تطوير في 
خدمات المكتبات يتطلب إضافة المزيد من الأجهزة. 
وهذا يع أن على المصممين التفكير في طرق 
لإيصال الطاقة إلى كافة الأجهزة؛ مثل تمديد 
شبكات تحت الأرضية أو 6 186 أو مصادر 
طافة متدة من السقفء أو غيرها من الطرق. 
ويرغب بعض المكتبيين عند تخطيطهم 
ھ0 ني مكباتهم في ألا تمل هذه لاقي على 
مدیدات تلي جمیع متطلب‌اتهم وتکون موائمة 
لكل الأجهزة» وعکن ایصاها إلى جميع مناطق العمل وتعدیلها بالاضافة البها والاستغناء عن بعضها بسهولة ويسر؛ 
الا آنهم یفاحآون بارتفاع تکلفتهاء وهذا هو asle‏ عدم تحقيق أكبر قدر مکن من الرونة ۳۲. 
والبدیل الذي امه الیه کثیر من الکتبات هو التخطيط الدقيق لتحديد المناطق الي من الحتمل أن 
تكون عرضة للتغيير أو التوسعة لاسستيعاب المزيد من الموظفين» وكذلك التركيز على مناطق بعض 
الخدمات الي تتطلب مستويات عليا من الطاقة مثل الإعارة والبحث الببليوج راف وقراءة المصغرات 
والواد غیر الطبوعة وم رکز الوسائل وحدمات الاستتساخ والخدمات الرجعية احسبة وقسم الأطفال. 
وسيكون التعامل مع قضية الطاقة سهلاً إذا تم استثناء مناطق التخزين (اليَ رءما تشكل ثلث مساحة 
المبنى أو أكثر) ومناطق القراءة (الي قد تشكل ما يتراوح بين خمسة وعشرين في للة وثلاشین في а‏ 
منها). وهذا للمط من التخطیط يقتضي تخصیص آماکن electrical iy ¿8 ol И са yl‏ 
panels‏ و کذلك عمل Cull‏ مدیدات فارغة توصل ال میع أرجاء البنی للتوسع الستقبلي ۳۸. 
ويشتكي کثیر من الکتبات القائمة الآن من عدم توافر خارج کافية للطاقة. وما هو متوفر منها 
قد وضع بطريقة تعيق تنظيم مقتنياتها أو تهدر مساحات 
ثمينة من بحمل المساحة العامة أو تضطر المستفيدين إلى 
استخدام تمديدات خارحية إلى مناطق بعيدة قد تشكل 


(АЎ الرتسادین والعساملین (الصورتسان ۸۲ و‎ e ly das 












صورة (۸۲): منطقة جموعات ی مکنبة جامعية صورة :)۸١(‏ منطقة القراءة في مكبة متخصصة ٠‏ 
لاحظ کیف تشکل تدیدات الطاقة خطرا علی الارة لاحظ کیف یشکل بعد مصدر الطاقة والتمدیدات الخارجية خطرا علی الارة 





التنظیم الداخلي 


لذا ينبغي الانتباه في هذا الصدد إلى ناحيتين مهمتين. أولاهما أن الإكثار من مخارج الطاقة أمر غير 
مضر في حد ذاته؛ إذ إن استحداث عشرة مخارج عند تأسيس المبنى أقل من تكلفة استحداث واحد 
منها بعد التأسیس, لذا یوضع أكبر عدد مكن منها خصوصاً في المناطق الى تحناج ذلك مشل أقسام 
الوسائل السمعية والبصرية و الأطفال والمناطق الي توحد فیها طرفيات وما شابهها. 





والقاعدة العامة هي أنه من الأفضل أن يكون هناك 
مخارج أكثر ما تحتاج لها المكتبة عند تأسيسها من أن 
تحتاج إليها ولا تجدهاء وهو المبدأ الي أعذت به بعض 
الكتبات» مشل مکتبة کونلي. والثانية هي الاهتمام 
عواضم هذه الخارج وذلك بجعلها ی آماکن فريبة مسن 
نقاط الخدمات ولا تعيق تنظيم الخزائن أو تستتفد 





ال 


صورة (84): قسم الأطفال في مكتبة عامة مساحات كبيرة من الجدران. ويمكن حعلها ف الأعمدة | 
لاحظ طابع الارتفا ع العام للخزائن. لاحظ أيضا وضع مخارج الطاقة في 
الأعمدة 


(صورة ۸4) وفي الأرضية (الصورتان 85 و E (AT‏ 
ألا تعيق حركة السير أو تهدد سلامة المستفيدين. 





صورة (۸۵): منطقة جموعات لی مکبة عامة 





لاحظ وضع مصدر الطاقة في الأرضية 
Дойл =‏ 
صورة (85): منطقة عمل في مكتبة عامة من أهم العوامل في تقرير مساحات المكتبة قدرة أرضية 


لاحظ سهولة الوصول إلى مصادر الطاقة الموضوعة في الأرض 


لمبنى أو أدواره علی تحمل ثقل الأحهرة وابجموعات ال يحتريها 
للبنى. ولعل قدرة بية معينة علی التحمل تتثر لل حد کبیر تا بنوعین من اقسل؛ هما الحمل اللي 
واحمل الیست. ویتشل ا حمل ا حي ی العناصر التحرکة» وهي الأثاث والجموعات والأجهزة والناس. 
آما اشمل الیت نهو وزن البنی ذاته بکل عناصره ای تشمل فیما تشمل الفرسانة والدید с=з‏ 
ومكونات السقوف والأبواب والنوافذ» وما قد يكون فيه من عناصر ثابتة. 

وعد قياس ILA‏ حصوصاً الميتة» daf o‏ مھمات الھندس وعليه تقع مسكوليته» والتفريط ف 
ذلك قد يؤدي إلى انهيار المبسى. إلا أن المكتبي يظل مع ذلك مسثرل عن الحمل الحيء إذ إنه لا يحتاج 
عادة إلى موافقة المهندس على التصرف فيه إلا إذا نص عقد الصيانة على ذلك. 





Ат. 
ЗЕЯ As وف الأحوال الاعتيادية يجب ألا يزيد حمل المتر المربع على سبع مثة وثلاثين‎ 
حالة الخزائن المتقاربة فهو ضعف هذا الوزن وذلك حين أحذ معدل كامل احمل. وشن الاشارة هنا‎ 
А إل أن ال الكعب من الورق العغادي يرن #لاة كيلو جراناء وأن خرافة كنب نردوجة ذات‎ 
آرنف) تزن  العادة حوالي ألف وخمسين كيلوحراما وهي مليهة‎  <مس‎ ه١‎ X 41,9) عادية‎ 
بنسبة ممة في المىة. ومن الطبيعي زيادة الوزن أو نقصانه عن هذا إذا كانت أبعاد الخزانة تختلف عما‎ 
ذکر آو کان الورق ذا نوعية حاصة.‎ 
وکممداً اساسي يُدعم الدور بأعداد إضافية من الأعمدة إذا زاد طوله علسی ثلاشین ما وک فرت‎ 
الح ركة عليه» وذلك لرفع قدرة نحمله. علی آنه ينبغي نب الاکثار منها حتی لا تعوق الاستفادة من‎ 
البنیء وينبغي بدلاً من ذلك تقوية تواعدها.‎ 
de dl. 
توسعت كثير من المكتبات في استخدام الأقبية. وهناك عدد من الأسباب الى دعت إلى ذلك منها:‎ 
(أ) أن طبيعة تضاريس الموقع قد تفرض ذلك كما هو الأمر ف موقع مكتبة جامعة كليفورنيا في سان‎ 
فرانسسكو الذي يرتفع مستوى جهته الشمالية عن مستوى جهته الحنوبية ارتفاعا كبيرا.‎ 
في فرانكفورت ومكتبة جامعة لنز‎ Deutsch Bibliothek ¿¿UY (ب)عدم رغبة بعض المكتبات» مثل المكتبة‎ 
في ارتفاع المبنى‎ (ta LL) The Brritish Library at St. Pancras itk yl في النمسا والمكتبة‎ 
فوق سطح الوقع ارتفاعاً كبيرا» حاصة أن بعض هذه المكتبات تتبع سياسة الرفوف المغلقة.‎ 
رج) مراعاة ضرورة التناسق مع البنی ابحاور الذي تقدم المكتبة حدماتها إليه» كما هو الأمر في مبنى مكتبة‎ 
شيفر للقانرن» حيث عمل مخططو مبتى المكتبة على أن يتواءم مع مبنى كلية آلباني للقانون.‎ 
عدم وجود الساحة اللازمة لإقامة امبنى أصلاً مما يدعو إلى بناء المكتبة كلها تحت مستوى سطح الأرض‎ (э) 
في الولايات المتحدة.‎ 2٥ا٤‎ ٥011٥86 كما هو الأمر في جامعة بوردو وكلية بارك‎ 
ولابأس في الاستفادة من الأقبية في المكتبات المتعددة الأدوار إذا أحسن تصميمهاء حيث يحقق ذلك عددا من‎ 
الفوائد منها:‎ 
(أ) توفیر مصروفات التکییف؛ لأن القبو عادة ما يكون أكثر دف في الشتاء وأقل حرارة في الصيف.‎ 
(ب) تدني مستوى الضوضاء في المبنى نتيجة لقلة الحركة»ء إذ إن دور القبو أو أدواره ستكون تحت دور‎ 
المدخل» وهو أمر يدعو إلى انتشار حركة الداخخل إلى المبنى ف اتحاهين بدلا من اتجاه واحد إلى الأعلى.‎ 
توفير حزء كبير من الطائة الي تستنزفها المصاعد في العادة.‎ ©) 
(د) وضع بعض الوحدات اي لاعلائة ها مباشرة بالستفیدین مثل الکاتب الادارية والاحراءات الفنية,‎ 
(ه) وضع بعض الوحدات ال لا تحتاج ال مستوی عال من الاضاءة مشل فاعة قراءة الصغرات ومشاهدة‎ 
الوسائل.‎ 
(و) الاستفادة من للساحات احاذية بحدران ثلاث جهات منها في الأقل في تخزين احموعات لعدم وحود‎ 
.)۸۷ نوافذ فیها (صورة‎ 





(ز) الاستفادة من القبو في وضع أجهزة المبنى» مفل 
أجهزة التكييف ‏ ويهذا يقل احتمال تسرب 
امياه منها إلى بقية الوحدات (صورة (AA‏ 

وهناك عدد من التجارب الناجحة الي 
أثبتت فوائد الأقبية. فقد استفادت منها كل من 
مكتبة أونيل (مخطط 4)» ومكتبة دلس المركزية 
العامة a (YA bbe)‏ توفير مساحات إضافية 





صورة (۸۷): منظر عام لکتبة جامعیة 
لاحظ الاستفادة من المناطق الجاورة للجدران في التخرين نظرا لعدم وجود نوافذ فيها ٠‏ للإحراءات الفنية. كما وضعت فيها مكتية 


زندرفان الاحراءات الفنية والکاتب الادارية 
(خطط .)۲٩‏ ووضعت فيها مكتبة شیفر 
للقانون (مخطط ۲۱) ومکتبة کشوا - لیتون 
Сивһууа-І.еірмоп Library‏ 4.4573 
سانت ميري Saint Mary's College‏ (عطط 
(ve‏ آحهزة البنى. ووضعت فیها کل من 
مكتبة جامعة الملك فهد لليترول والمعادن 


صورة (۸۸): منطقة مجموعات أطفال في مكببة عامة | (مخطط 4 7) ومكتبة لكستن العامة (مخطط 
لاحظ أثر تسرب الياه من أجهزة التكييف التي وضعت على سطح البنی 





١‏ ) قاعات الحاضرات. وكانت الأقبية أمكنة 
مناسبة لأقسام الوسائل ف عدد من المكتبات منها مكتبة دلس المركزية العامة (مخطط 78) ومكتبة كشوا ‏ ليتون 
(مخطط 74) ومكتبة ميري إفلين بلاج - هوي (مخطط 15). كما أفادت منها مكتبة كريرار في رضع وحدات 
مختلفة فيها مثل الآلات والتخزين المتقارب والمؤتمرات والمطعم والمرافق العامة وبعض الکاتب (خطط ۳۳). 
وكانت مكاناً ملائماً في مكتبة كشوا - ليتون لقاعة ааа Ба)‏ ديت وفعت :لها مغلا A‏ 
استخدامه حینما تکون الکتبة مقلقة (خطط ۳4). حصصت مکتبة دلس ال ركزية العامة الستوی الشاني من 
القبو للمواتف (مخطط ۲۸). ووضعت فیها مکتبة هيجرتي بجامعة در کسل آماکن استراحة الطلاب (رخطط (Ал‏ 
فعزلت بذلك مصدراً من مصادر الضوضاء عن مناطقها الرئيسة. 

ولعل تدني مستوى الإضاءة في الأقبية أهم المشكلاث ال تواحه مصمميها خاصة إذا كانت المكتبة ستضع 
فیها بعض مناطق العمل آو مناطق القراءة. وعکن التخحفيف من أثر ذلك باتخاذ عدد من الإحراءات» منها: 

(أ) فتح نوافذ في الجهة المنخفضة منها إذا كانت لاتواحه الغرب كما هو الأمر ف مبنى مكتبة جامعة 

كليفورنيا في سان فرانسسكو ومكتبة جامعة مرسر (صورة 85). 
(ب) إزالة التزاب من جهة واحدة في الأقل ووضع نوافذ فيهاء وهو ما اتخذته بعض المكتبات مغل مكتية 


جامعة بوردو (صورة ۹۰) ومکتبة شیفر للقانون. 









м 


صورة :)۸٩(‏ قاعة قراءة الصحف في قبو مكعبة جامعية صورة (۹۰): منظر خارجي لکتبة جامعية تحت سطح الأرض ۱ ۱ 
لاحظ الاستفادة من الاضاءة الطبيعية لاحظ حفر احد جوانبها ووضع نوافذ فیه لرفع مستوی الاضاءة الطبيعية ی 
المبنى 


(ج) حعل سقف القبو في مستوى أعلى من مستوى سطح الأرض .عسافة تكفي لفتح عدد من النوافذ 
الشريطية في أعلى الجدار كما هو الأمر في مبنى المكتبة الألمانية (صورة .)1١‏ 


(د) استخدام ألوان فاتحة وزاهية في الفرش والأثاث والجدران والسقوف (صورة (АХ‏ 





صورة (۹۹): منظر خارجي لکبة dale‏ صورة (۹۲): قبو لی مكتبة جامعية 


لاحظ نوافذ القبو ۱ لاحظ كيف رفع مسعوى الإضاءة باستخدام ألوان غير داكنة وبوضع 
مادة عاكسة في السقف 
٠‏ اللمسات الجمالية 


للمسات الجمالية دور في إضفاء البهاء وللرونة على البيئة الداععلية للمبنى؛ كما أنها قد تكون 
عائقا في سبيل ذلك. وهي تكاد تتمشل في كل عنصر من مكونات المكتبة. ويمكن تقسيم هذه اللمسات 
من حيث أهدافها إلى فثتین كبيرتين هما اللمسات الحمالية البحتة واللمسات الحمالية الوظيفية. 

ا اللمسات ا جمالية البحتة 

اللمسات الحمالية البحتة هي العناصر الي يضيفها الصمم إلى المبنى لإضفاء الجاذبية عليه 

وهي مقصودة لذاتها. وتأتي هذه في عدد كبير من الأشكال والميعات والأحجام. فهي قد تكون في 

هيئة لوحة ترسم على الجدار أو تعلق عليه أو على إحدى قطع الأثاث الكبيرة» أو ثرفة داخلية أو 

حارحية: أو وحدات زخرفية أو مجمسم جمالي» أو شجيرات» أو في مراعساة التناسق بين مكونات 

المبنى المتقاربة (الصور ۹5-٩۳‏ أو ما قد يلجا إليه الهندس الداحلي لکسر الرتاب ة (صورة (ал‏ 

أو في نافذة ذات شكل غير تقليدي (صورة ff AY‏ ما في حكم جميع ما ذکر. 










صورة :)٩۳(‏ السلم الرئیس في مکتبة عامة | 
لاحظ الاستفادة من أسقل السلم. لاحظ آیضا تناسق الفرش مع السلم 





صورة (4 :)٩‏ منطقة الدخل في مكتبة جامعية 
لاحظ تناسق مکونات الباب مع مکونات السقف 





صورة :)٩۵(‏ مکتب الخدمة المرجعية في مكتبة عامة صورة :)٩(‏ منظر داخلي لکتبة جامعية 
لاحظ تناسق أعمدة المكتب مع يقية أعمدة المكتبة لاحظ استخدام الخطوط السوداء في السقف للتخفيف من رتابة السقف نظرا لطول 
القاعة 
(ب) اللمسات ا جمالية الوظيفية 


يتمشل هذا التوع في العناصر الي 
یضیفها الصمم للتغلب علی بعض العرائق 
والتخفيف من أثرها. وهي متعددة 
الأشكال» فهي قد تتمشل في محاولة 
التخفيف من أثر وجحود عمود ضخم في 
إحدى المناطق العامة إما باستيعابه 


صورة (۹۷): منطقة قراءة المجموعات الخاصة في مكتبة جامعية (الصورتان 18 و 44) أو يإاضفاء لمسسة 
لاحظ الشكل غير التقليدي للنوافن. لاحظ أيضا النافذة الواسعة التي تمكن من : 
السيطرة عليها. لاحظ أيضا الإضاءة الاصطناعية غير المتوازنة جمالية عليه» (صورة )٠٠١‏ أو ف الاستفادة 


من منطقة لايستفاد منها عادة مثل أسغل السلالم (صورة )٠١١‏ أو مناطق توزيع الحركة (صورة 
۲ء أو نهايات الخزائن (صورة »)٠١‏ أو أسفل الجمسور الي تنج عن التصميم (الصورتان ٠١4‏ 
و »)٠٠١‏ أو في استخدام الرسومات (صورة )٠١7‏ أو التشجير لأغراض وظيفية (صورة ۱۰۷)) أو في 
بهر في إحدى زوايا المبنى أو في وسطه. 












صورة (۹۸): منطقة قراءة في قسم الأطفال في مكتبة عامة صورة (۹۹): منطقة الفھرس والحدمة ا مرجعیة لی مكتبة عامة 
لاحظ كيف تم التغلب علی ضخامة العمود بالاستفادة منه في العرض لاحظ كيف ثم التخفيف من أثر وجود بعض الأعماءة 








صورة :)٠١١(‏ قبو في مكتبة عامة 
لاحظ كيف استفيد من أسفل السلم في وضع بعض اللمسات الجمالية 






صورة :)١٠١(‏ منطقة مجموعات في مكتبة عامة 
لاحظ كيف ثم التخفيف من أثر وجود هذا العمود الکبیر 


صورة :)۱۰١(‏ اسژاحة فی مکبة جامیة | 5 صورة (۱۰۳): منطقة جموعات ی مکبة عامة - 
لاحظ كيف استفید من هه الساحة لاحظ كيف اسعفادت المكتبة من جوانب ا حزائن 








:= ۱ | کما قد یظھسر > 
| ببعض الأثاث حتى يمكن من الاستفادة من 
١ | | : зі‏ ` مكان قد لا يستفاد منه (صورة )١١8‏ أو 


(صورة )٠١9‏ أو في تحويل بعض الناطق 
النائية إلى أماكن مفيدة (صورة .)١١١‏ 






ومع أنه يجب التأكيد على أن المرونة 
والعملية هما المعياران الأولان اللذان لهما 
الأهمية القصوى في التخطيط والتصميم نلا 
بأس من وضع هذين النوعين من اللمسات 
على ألا تؤثر على مرونة البنی وکفاءتے. 
وکما آن الکتبات تزحر بالکتیر من 
اللمسات الحمالية الجيدة فقد لوحظ في 
بعضها غير ذلك. 


صورة (4 ۱۰): منطقة مناضد قراءعة فردية ی مکتبة جامعية _ 
لاحظ الاستفادة من الفراغات التي نشأت من بعض السجاوزات الانشائية 


فقد rl‏ > الکتبات 





صورة ره :)١١‏ خزانة حفظ الأعداد غير المجلدة من الصحف في مكتبة متخصصة شرفات زادت من جاذبية لمببى لكنها 
لاحظ حسن التصرف في المكان 





صورة (۱۰): استراحة قراءة ی قسم أطفال صورة (/ا١١):‏ منطقة التحكم في مكبة غامة صورة :)١٠١8(‏ منطقة قراءة فردية في مکتبة عامة 
لاحظ ألوان المناضد والمقاعد, والزختارف التي على لاحظ استخدام عناصر Alle‏ لفصل الدخول لاحظ کیف صممت التضدة لتلائم بعض مجاوزات الانشاء 
اللوافذ. ومزج الاضاءة الطبيعية بالاضاءة الاصطناهية عن اطروج 


ووضعت مکتبات آحری وحدات زخرفية وعناصر جمالية كبيرة سيبت إرباكاً للحركة والعمل ف 
بعض وحداتها (الصورتان ١١١‏ و .)١١١‏ وتوسعت إحدى امكتبات الجامعية في استحدام الخشب 
الفاحر في وحداتها الظاهرة (صورة »)١١7‏ واستنفدت مبالغ كبيرة من مصرونات الإنشاء في تزيين 
بعض مكوناتها بالخشب الثمين (صورة .)١١4‏ 





التخطیط لباني الکتبات 









صورة :)١١9(‏ منطقة مجموعات في مكتبة عامة صورة :)١١١(‏ منطقة مجموعات في مكببة عامة 


لاحظ كيف أدمج العمود في وحدات السخرين لاحظ الاستفادة من بعض الزوايا 









صورة :)11١(‏ منطقة قراءة في مكتبة عامة صورة )11 منطقة عمل في مركز معلومات متخصص 
لاحظ كبر هذا العنصر الجمالي لاحظ شجرة الزينة 


صورة (۱۱۳): منطقة الاعارة والراجع فی مکتبة جامعية 
لاحظ الاسراف ی استخدام اخشب الصمت 








صورة رء ۱۱): أحد السللام فی مکتبة جامعية 
لاحظ تغطية جميع مكونات السام با خشب 


مساحتها ووضعته ی منتصف البنی. وبالرغم من حسن منظره فهو يستتفد مساحة كبيرة وغالبا ما 


یکون مصدرا للضوضاء. 


لذا ینبغی احرص علی حسن اختبار مکونات اللمسات ابلمالية أر عملها وآن تکون مقبولة لا 


إسراف فيهاء وألا تمشل خطراً على المتزددين على المكتبة ختصوصاً الأطفال. ويجب في كل الأحوال عدم 





التخطیط لبابي الکتیات 
4% 


انیا: مکونات وحدات الكتية 


ترکز الکتبات فی الوقت احاضر علی آهمية فدرتها علی تلبية متطلبات الستفیدین العلوماتيق وهذا شيء ضروري. 
ريتوقع» إلى حانب هذاء أن تضيف بيئة المكتبة إضافة إيجابية إلى حمل تجربة المستفيدين في التعامل معها. وقد أشار ميمسون 
of Ji Mason‏ التصمیم الداخلي هو آهم عنصر بحفز ۔عفردہ طلاب الدراسات ا حامعیة علی استخدام as‏ 

ولا یقتصر آثر حسن تخطیط البیئة الداخلیة وتصمیمھا على إقبال المستفيدين على المكتبة الجامعية؛ بل يشمل بقية 
المكتبات نحصوصاً المكتبات العامة. ولابد من التذكير هنا مرة أحرى بأن المكتبة تشبه في هذا الصدد أيضاً الستودع 
التجاري. فإذا كانت البيئة الداحلية مناسبة ومفتوحة على بعضهاء وتمكن من عرض موادها بطريقة جيدة تسهل سبل 
الوصول إليها وتحعلها محط أنظار المرتادين فإنها تثير رغبتهم وتدعوهم إلى التردد عليها والبقاء فيها. وهنا يحسن تذكر 
القاعدة التسويقية المهمة الي مؤداها أن العرض اليد سبب لرواج البضاعة. 

وإدراكاً من كثير من المكتبات الب بنيت موخمراً للحاجة إلى المرونة» مشل مکنبة ارفدج العامة Irving Public‏ 
University of Nevada blis àla ¿56 y Library‏ وغيرها من المكتبات في الولايات المتحدة الأمريكية وكثير من 
الکتبات الأوربية علی وحه العموم والدافر کية علی وجه الخصوص " " فقد آحذت عبدا التخطيط ال كيي modular‏ 
planning‏ الفتوح. ويتكون المبنى الذي pato‏ طبقاً هذا المبدأ من وحدات 0000195 مضمومة إلى بعضها حجم كل وحدة 
منها ثلاثة أمتار» كما هو في الدافرك '". والهدف من هذا التصميم ضمان إمكان استخخدام أي جزء من المبنى لأي غرض 
من الأغراض إلى أنصى مدى ممكن» مع استغناء الأجزاء المركزية مثل السلام والصاعد ودورات الیاه وغرف الأحهزة وما 
في حكمها. وعادة ما یتمیز البنی الذي تم انشاژه بهذه الطريقة بقواطعه غير الدائمة وبكثرة مخارج الطاقة ويحودة الإضاءةء 
كما أنه يجعل من السهل الإضافة إلى المبنى في المستقبل إذ إن حدرانه الخارجية لا تحمل بقل ما فوقها *۳. 

ويعتمد حجم الوحدة على التكلفة المالية مقابل كفاءة التخزين 666016807 5:0:886. والمعروف أن هناك تناسباً 
oy Usb‏ زيادة المسافة بين الأعمدة وزيادة التكلفة. وهذا لا يعي أن يعمد المصمم إلى تقصير المسافات ope UF Ug‏ 
التوفير إذ إن ذلك يدعو إلى زيادة عددها ما یستتزف مساحة کبيرة من حمل الساحة العامة ویعوق ال رکة والتنظیم» 
وعکن ملاحظة ذلك في مبنى مكتبة جامعة مرسر (صورة )١١©‏ والمكتبة العامة بلامعة بومبو فابرا ۲۳ Y‏ الي عمد 
مصممرها إلى زيادة الأعمدة بدلاً من مضاعفة قوة تحمل الأساسات سعياً وراء الترفير» ففقدت الکتبتان بهذا مساحات 
مينة وحالت کثرة الاعمدة - علی صصغر الساحة - دون مرونة التنظیم. 

وعلی الخحطط آن یختاط عندما تواحهه مساحة كبيرة مرئة ألا ينتج عن عمله تصميما خاوياً لا حياة فيه ولا يلبي 
المتطلبات المختلفة لناطق الخدمة في المكتبة. ويفترض أن تكون المساحة المرنة فاتحة لتصميم مفيد يتلوه عناية في اختيار 
الأثاث والأجهرة والاضاءة واللوحات الإرشادية واللوحات الحمالية ال تبث الحياة في البيعة الداحلية للمبنى. كما يُفترض 





التنظيي الداخلي 
м чы‏ 


أن تلقى الرافق الساعدة عناية من الصمم وتشمل ھذہ فیما تشمل ا مواتف العامة ودورات المياه العامة ومناطق 42-1 
وأحهزة صرف النقود والمشاحب وخزائن إيداع الأشياء الخاصة. 


وبصفة عامة تصمم كل وحدة من وحدات المكتية بطريقة 


сай Чё‏ عن مهمتها Goll‏ تقرم بهاء ويمكن إجمال ذلك فيما 


$ 

1-منطقة المدخل 

الستدیرة» وتکثف فیها العوازل. كما تصمم كل من 
منطقة الدحل وساحة الاستقبال بطريقة منم تسرب 
el yal‏ البارد والدافی؛ ویفضل А о‏ الصدد استخدام 
الأبواب الآلية اليدوية. 


وتکون منطقة الدخل جذاہة (صورۃة )۱۱١‏ وخالیة من 
المعوفات الي تحول دون انسياب الحركة بشكل مرن 
(الصورتان ۱۱۷ و ۱۱۸)) وتحوي من العناصر مايدل 
الستفید على الطريق الي يسلكها كما تحترى على معلومات 
مکتوبة بشکل واضح ‏ عن طريق الكلمة والإشارة ‏ حول 
المكتبة والخدمات الي تقدمها ووحداتها و كيفية الرصول الیها 
(الصورتان 1١15‏ و 170 ). وقد أوصت الجمعية الأمريكية 





صورة (۱۱۸): منطقة الدخل في مكتبة جامعية 
لاحظ توسط العمود مر الدخول 


С” 






صورة (۱۱۵): منطقة الفهرس والفهارس في مكبة جامعية 





لاحظ کثرة الأعمدة بالرغم من صغر مساحة هذه النطقة 


صورة (۱۱): منطقة الدخل في مکتبة عامة 
لاحظ الجمالية 





صورة (۱۱۷)): منطقة الدخحل فی مكتبة متخصصة 
لاحظ شغلها بالسلم والمقعد وإناء الشجر الكبير 


لأمناء المكتبات بالعمل على تمكين المستفيد من رؤية دليل بنشاطات المكتبة في مكان لا يبعد عن المدل بأكثر من ثلاثة 
وعشرين ماز“ ". كما يكون المدخخل محميا من الرياح إما باتجاهه أو بحواجز لمنعها. ولتحقيق ذلك يمكن استحداث ردهة 
vestibule‏ طريلة آو حعل مر المدخل منحرفاً عن الباب وذلك لحماية الستفیدین والعاملین سن عواقب الاختلاف 
المفاحى في درحة الحرارة. وقد يكون من المفيد استخدام ما يسمى ب " المجفف " Sy" hairdryer‏ نطقۃ الادعحل 


لتدفئة الهواء الذي يتسرب إلى هذه المنطقة عند فتح الباب أو تبريده. 





dar |‏ الکتبات 












صورة ٩(‏ ۱۱): لوحة ارشادية فی مکتبة جامعية صورة (۱۲۰): الدلیل الآلي لمكتبة جامعية 
لاحظ وضوحها. لاحظ أیضا وضع نشرات غن أقسام الکتبة لاحظ قریه من الاعارة وخدمات العلومات 





الح ركة فيها واختيار إضاءة مناسبة وأثاث وألوان زاهية غير داكنة أو متنافرة (صور ۱۲۳-۱) و تختلف عن بقية ما 









صورة (۱۲۱): منطقة الدخل ی مکنبة عامة صورة (۱۲۲): منطقة الدخل ی مكبة جامعية 
لاحظ استخدام الألوان الداكنة في الفرش والسقف والأثاث لاحظ عدم تناسق ألوان اطزانة والأرضية واجدران ومنضدة الاعارة 


في المكتبة. كما يمكن أن توضع مقاعد للقراءة السريعة 
وبعض الأحهزة . 
ويتوقع أن تحتوي هذه النطقة علی: 
(أ) لوحة اأخبار ا حتمع الذي تخدمه АБИ‏ 
(ب) حزاتن الوا التي date choy‏ و اغلفتھا 
إذا کانت کثبرة (صورة 4 ۱۲). 
ay‏ (ج) الأعداد الجارية من الصحف واحلات» 
P ы‏ و کذلك فرائم بالعناوین الخديندة الي ترضع 
الکتبة الاشتراك فیها. 
(د) المواد الي أعيدت حديئاً إلى المكتبة ولم توضع في أماكنها بعد» ا المستخدم في المكتية. 





ولا مانع من أن تختلف وسائل العرض هناء وذلك كسراً للرتابة. ويُحرص على إعادة ترتيب محتويات هذه 
المنطقة حالما تدعو الحاجة إلى ذلك نظرا لكثرة المستفيدين منها. 





av 


ویتوقع الداحل ٍل هذه المنطقة أن يرى أحد موظفي الإرشاد أو حدمة 
القراء أو فهرس المكتبة أو مجموعة من المراجع بالإضافة إلى منطقة للجلوس 
والقراءة. أما إذا كان الدور الذي يدحل منه الستفيد ليس الدور الرئيس 
للحدمات فیصمم بطريقة بحعله يزدي ال دور الخدمات بسهولة ويتضمن 
هذا شَغله .عوظف لدیه ارشادات مکتوبة بخط واضح عن کافة الوحدات 
العامة» كما يفضل إقامة معرض فيه عن مقتنيات المكتبة ونخدماتها. 

وعادة ما يشجع جو المناطق ذات الح ركة الكثيفة على الحديث؛ لذا 
يمكن وضع مقاعد استراحة وکذلك بغض الأعداد ا لحاریة سن ا لات 
والصحف. ويمكن أن يستخدم مستوى عام مسن الإضاءة في алыл‏ 
En‏ ویفضل اضافة بعض اللمسات ابلمالية ال لا يضر وجودها بالبيئة العامة 
صورة 4 ۱۲): منطقة الدخل فی مکتبة عامة للمکتبة. 
لاحظ الشکل غیر العقليدي حامل الکتب аман‏ 

1- منطقة الإعارة 
تشتمل منطقة الإعارة على مساحة لنضدة الإعارة يراعى في تصميمها قدرتها من حيث الحجم والشكل على 
استقبال أكبر عدد من المرتادين حلال أوقات الذروة وتسهيل أمر استعارة المواد وإعادتها (صورة .)١7١8‏ ويفضل 


وحود صندوق متحرك لإعادة الكتب يكون ملحقاً منضدة الاعارة (صورة ۱۲). وأن يكون بقربها لوحة لاستدعاء 








صورة (۵ ۲ ۱): منطقة الاعارة ی مکتبة عامة صورة :)١71(‏ منضدة الإعارة في مكتبة غامة 
لاحظ تصمیم الضدة غیر القليدي لزيادة طاقتها الاستيعابية لاحظ الصندوق غیر الثایت لاعادة الکتب 


الستفید اذا کانت الادة الطلوبة من الواد احجوزة أو 
من محتويات المناطق المغلقة (صورة /ا17١)‏ وكذلك 
مصعد لنقل الكتب يصل إلى جميع أدوار المبنى (صورة 
۸ كما تشتمل على مساحة للمستفیدین تکنیهم 
في أوقات الذروة أيضا رمساحة للموظفین ومساحات 
كافية للتجهيزات الي تحتاحها هذه المنطقة مقل ' 


صورة (۱۲۷): مکتب الإعارة في مكبة جامعية الطرفيات وأجهزة المغنطة وإزالتهاء وإذا كانت المكتبة 
لاحظ لوحة الطلب في أعلى المكتب 





جامعية أؤ مكتبة عامة کبری فیضاف ال ذلك مساحة " 





КОРОШ ЫЛЫЫ ЫГЫ eS ан ыы ы т Se шн АЕ بیجم اعت‎ зары SR ERS PES 1 ۹۸ алыр en 
خاصة لمكتبي الاعارة ومساحة آحری لعملیات الاعارة بین الکتبات  وکذلك للمواد احجوزة. ومن المرغوب فيه‎ 
آن تکون علاقة منطقة الاعارة عنطقة الدحل وثيقة فتصمم النطقتان بطريقة مکن العاملین ی منطقة الاعارة من‎ 
السيطرة علی ما يجري  منطقة الدحل (صورة ۱۲۹). ویتوفع آن تکون هذه النطقة من مناطق ابحذب في المكتبة لذا‎ 





صورة (۱۲۸): منطقة الاعارة ی مکتبة جامعية صورة (۱۲۹): منطقة الاعارة واطجز ی مکتبة جامعية 
لاحظ مصعد اعادة الواد خلف موظف الإعارة مباشرة لاحظ عدم سيطرته على المنطقة اغيطة به 


يفضل أن تكون ألوان مكوناتها متناسقة وغير داكنة. كما ينبغى أن تکون فسيحة بصفة عامة وخالية من المعوقات 





صورة (۱۳۰): منطقة الاعارة ی مکتبة عامة صورة :)١١(‏ منطقة الإعارة في مكتبة عامة 

لاحظ توسط العمود في هذه المنطقة لاحظ تدرج منضدة الاعارة لزيادة طاقتها الاستيعايية. 
; لاحظ أیضا قائمة عرض الكتب الجديدة التي تعيق ال ركة. 
احاط منها عنضدة الاعارة (صورة ۱۳۲). لاحظ آیضا اللون الداکن للفرش ومنضدة الاعارة 


وما يتبع منطقة الإعارة صندوق إعادة الكتب أثناء إغلاق المكتبة. وتبرز أهمية هذا الصندوق ف المكتبات العامة 
علی وجه امخصوص. ویوضم ی مکان مغطی عن الشمس والطر» ويمكن المستفيدين من وضع الكتب فيه وهم في 





صورة (۱۳۲): منطقة الاعارة والدخل في مکبة عامة صورة (۱۳۳): суу де‏ اک داد 
لاحظ عدم فرش هذه المنطققة لاحظ وضع صندوق |عادة الواد العارة علی زاوية الطریق الرئیس الار بالکتبة 





سیاراتهم (صورة ۱۳۳)» ویقضل آن یکون علی ناصية 
o‏ الطرق احيطة بالكتية (صورة ۱۳4). 
№ منطقة الخدمة المرجعية 
تشتمل منطقة الندمة الرجعية علی مساحة لکتب 
الخدمة ومساحة كافية مجموعة من المراحع المحورية الي 
يحتاحها العاملون فيه باستمرار بالإضافة إلى مساحة 
للمستفیدین. ون КЫМ‏ ی 
< 0 تكون من أول الناطق الؾ يصل إليها الداحل إلى المكتبة 
о 222.‏ 
غير داكتة اللون (صورة ۰ وأن تذل عنایة کافیة بطريقة عزها وتخلو من العوائق (صورة .)۱۳١‏ ویراعی تصمیم 














صورة ره :)١‏ منطقة الخدمة المرجعية في مكتية dale‏ صورة :)١75(‏ مكتب خدمة في АРВ‏ مجموعات في مكتبة غامة 


لاحظ استخدام اللون الداكن في القاعد وارائن والناضد لاحظ توسط العمود في المكتب 


مکتب ا خدمة الرحعية بطريقة مرنة تمکن مکتبی الراحع من مغادرته بسهرلة (صورة ۷) کما یفضل حعل متعده 
عاليا (صورة ۱۳۸). ولأن هذه التطقة عادة ما تكون من مناطق الحركة الكثيفة pal‏ أن تكون المواد الستخدمة في 










صورة (۱۳۷): منطقة الخدمة المرجعية في مكتبة عامة - صورة (۱۳۸): منطقة الخدمة المرجغية في مكنبة عامة 
لاحظ مرونة الحركة في هذه المنطقة لاحظ القعد الرتفع في مكتب الخدمة 


فرشها وتغطية جدرانها سهلة التنظيف والصيانة. كما يقتزح عدم فرش النطقة ا حیطة یمکتب ا خدمة (صورة ۱۳۹). 








1 منطفة الأطفال والشباب 

8 تتكون هذه المنطقة عادة من أماكن يزاول الأطفال 
№ يها بعض النشاطات على أساس فردي» ومكان لقراءة 
| لقصة يكرن مفصولاً عنها بعازل أو باب (صورة 
۰ء ومکان لعرض الوسائل السمعية البصرية قد لا 
بستدعي ЕУІ‏ وضع مقاعد فیه بالاضافة ال مساحة 
حرى هادئة للتصفح والقراءة. وتخصص ف هذه المنطقة 


dale 17494) 8‏ خدمات العلو مات ق ее. ; с Sek dale io‏ ا 
و المساحة اخيطة a,b‏ بهذه المنطقة غرفة لرعاية الأطفال الصغار أو أماكن يلعبون فيها إذا 





كانت الکتبة تقدم خدماتها للنساء (صورة ۱4۱). 












صورة (۰ ۱۶): رکن القصة فی مکبة عامة صورة :)١ 5١(‏ منطقة الأطفال الصغار في مكتبة عامة 
لاحظ فصله یباب غن يقية وسدات А!‏ لاحظ وجود السریر ذي اطراجز 


ولا بد.من التأكيد هنا على أن هذه المنطقة ليست نموذحاً مصغراً لمكتبة البالغين يكتفى فيها بتقليص حجم الأثاث 
وحشد الکتب اللونة الکبيرة الأحرف؛ فهذه المنطقة خحصوصیتھا الي تتطلب آن تکون حذابة 1° ومدعاة للزيارة 





.)۱8۲ (صورة‎ ЕБ г 
ويجب أن يتناسب ححم آثائها وشکله وطريقة‎ ۲ 
وضعه مع الأطفال وطبيعة سلوکهي وتكون هذه‎ 
المنطقة حذابة ما أمكن باختيار الأثاث ذي الألوان‎ 
والأشكال غير التقليدية الي‎ )١ 47 الزاهية (صورة‎ 
و٤ لاتشکل خطراً على المستفيدين منه (الصورتان‎ 
)١15 الأشكال الجمالية (صورة‎ АУ) (150 


صورة :)١47(‏ ركن القصة في مكتبة عامة 


۹3 وحسن اختيار الموقع والتراوح في العرض من حيث 
شكل الأثاث والأجهزة أو طرق وضعها (صورة 








صورة :)١419(‏ قاعة عرض وسائل الأطفال في مكتبة عامة صورة (4 4 :)١‏ منطقة قراءة الأطفال الصغار في مكتبة عامة 
لاحظ خلرها من النوافد. لاحظ آیضا لون الفرش الداکن لاحظ المنضدة المفرغة التي يمكن أن تستخدم للعب أیضا 





صورة (۵ 4 :)١‏ منطقة الأطفال في مكتبة عامة صورة ("4 :)١‏ منطقة الأطفال في مكتبة عامة 
لاحظ زوایا الناضد الديبة لاحظ ا جسم المعلق 
۷ء وقد حعلت مكتبة اکستر العامة هذا القسم في مكان يطل على الحديقة الرئيسة للمدينة ما آضفی علیه لسة 
حمالية متميزة. 
ويراعى أن تتكون من مستوى واحد فقط يخلو من الدرج» وإذا تعذر ذلك أو رئي حعل هذه المنطقة من عدة 
مستویات فیجب استخدام الممرات المنحدرة لوصلها وليس الدرج (صورة »)١48‏ أما إذا كان لابد من الدرج فیجب 
نے y zu‏ | ۱ 





صورة (/4 :)١‏ منطقة الأطفال في dale AS‏ صورة (/4 :)١‏ منطقة قراءة الأطفال في مكبة عامة 
لاحظ تعليق المصايبح في АРШИ Алаха‏ لاحظ أيضا البساطة في وضع مكوناتها لاحظ الممر التدرج الذي يؤدي إلى منطقة الخدهة المرجعية 





التخطیط لبانی الکتبات 





عمل الاحتیاط اللازم لتمییزه (صورة ۱4۹). ومن الکتبات ال أخذت Camden Public iati oS aS lig‏ 
Library‏ ,42541 المركزية ف مریتا (صورة ۰۱۰۰ كما أن مكتية دلس المركزية العامة في الولايات المتحدة جعلت 





صورة (۱6۹): مدخل قَاعة القصة فی مکنبة عامة صورة (۰ ۱۵): مدخل قاعة الأطفال لی مکتبة عامة 
لاحظ استخدام آنية النبات للتحذير من وجود درج مغطى بفرش داكن اللون لاحظ تجنب استخخدام الدرج والاستعاضة pout ae‏ 


مدخل قسم الأطفال فیها متحدرا واستغنت عن الدر ج» 
وذلك مراعاة منها لطبيعة مرتادي هذه المنطقة (صوره 
۱) وقد اضطرت المكتبات الى فيها درج مقل 
مکتبة فریکونت العامة إلى التخلص منه. 

ويحتاج الشياب إلى منطقة قد لا یکون فیها قیود 
مناضد للدراسة الشت رکة والناقشات, ولا مانم من أن 





صورة :)١١١(‏ مدخل منطقة الأطفال في مكية عامة ғ‏ 2 { 
لاحظ الألوان التي تسازعي الاتباه. لاحظ أيضا تدرج الماخل تکون قريية من أحهزة بيع المشروبات» كما أنهم 


يحتاجون إلى مناطق آحری هادئة للدراسة. 


ولا بد من التأكيد هنا على أهمية تصميم هذه المنطقة وأثاثئها 


я ие 


بطريقة تمكن من الإشراف عليها ني كل الأوقات (صورة ۱5۲). 





صورة :)١١۲(‏ منظر عام لنطقة الأطفال في مكتبة عامة 
لاحظ سهولة سيطرة الوظفین علیها | ae‏ 
صورة :)۱٥١(‏ منطقة جموعات الأطفال لی مکتبة عامة 
لاحظ صعوبة السيطرة علیها نظرا لعدم توازي بمراتها 





os Yr JAB erig р p a مھ‎ dyar Raich Brg ЫК 


ويصدق ذلك على توزيع Ш с И АЁ ҚИ у (оү ёо) ЙН‏ المحسب وغيره ' " (صورة 
6 کما ینبغی التاً کید علی آن تکثف عوازل الصوت فيهاء و اتخاذ الاحتياطات اللازمة لسلامة مرتاديها (صورة 






صورة :)١ ١ ٤(‏ منطقة المدخل إلى قسم الأطغال في مكة عامة 0 )3 )1(100 منطقة جموعات الأطفال فی مکبة عامة 
لاحظ الفھرس الخاص با لأطفال لاحظ الشكل غير التقليدي للخزائن. لاحظ أيضا عوارض ОИ саз‏ 





صورة (۱۵۷): رکن الأْلعاب في مکبة عامة 
لاحظ توفر الشاجب 


.٥‏ ویفضل آن تکرن مرافقها العامة - مثل خدمات التصویر 


(صورة ٦‏ وا حاتف ودورات الیاه والشاحب (صوره ۷ - فیها 





صورة :)١65(‏ مدخل منطقة الأطفال في مكتبة عامة ; 5 


يفضل عمل مدخل نخاص بالمعاقين يتصل مباشرة بالمدخل العام (صورة .)١58‏ 





АЯ 





صورة :)۱٥۸(‏ قاعة الأطفال فی مکتبة عامة 
لاحظ مدخل المعاقين في آخر القاعة 





التخطیط لياني الکتبات 





۵-مرکز الوسائل 

تكثف العوازل في مركز الوسائل نظرا لما قد يصدر من الأجهزة المتوافرة فيه من أصوات. وقد يحتوي ال ركز في 
مكتبات الكليات والجامعات بالذات على مرفق لإنتاج الوسائل يستفيد منه الطلاب وأعضاء هيئة التدريس» وهو أمر 
لوحظ انتشارہ ep‏ وتقراوح مكونات هذا المرفق بين وحدات جيدة التجهيز ذات عوازل لامتصاص الضوضاء 
تحتو ى على darkroom tm UF‏ وغرفة لعمل امحاکیات (النماذج) model-making room‏ ومعمل تسجيل 
LS, tape recording studio‏ لعمل الخططات واللوحات ۲60۶0278 ومنطقة عمل محدودة المساخة Gy‏ 
على منضدة ٥١0667‏ وماء جار وخزانة ومكان للتخزين. كما يشتمل على مواد مرحعية وطرفيات ومنطقة خدمة 
للمصغرات وأجهرة عرض الواد السمعية والبصرية. 

وتوضع خزائن الوسائل في أماكن يسهل الوصول إليها ومراقبتهاء ویتحنب وضع خزائن بين المناطق العامة. وفي 
حالة استخدام المقصورات ذات الأجهرة توضع ف أماكن تسهل مراقبتها ومعرفة ما يجري فيها للحيلولة دون إساءة 
استخدامها. أما الأجهزة الصغيرة» مثل أجهزة التسجيل» فيمكن إعارتها للمستفيد نظراً لسهولة صيانتها وإصلاحها. 
а‏ د | ومن العوامل للهمة في تصميم مرافق الوسائل 
المرونة» وحسن الإضاءةء وملاءمة الأثاث» وتنوع أماكن 
الدراسة وکونھا مریحة وعزل الضوضای و کفاية 
التمدیدات الکهربية وخارج الطاقة. ولاحتمال تردد 
بعض العافین علی مرکز الوسائل یوصی بآن تصمم 
مناضده ومقصوراته بطريقة مکنهم من استخدامها دون 






صورة :)۱٥۹(‏ قاعة القراءة للمعاقين في مكتبة حكومية وقد اعتاد کثیر من المصممين وضع مخارج الطاقة 
لاحظ جهاز القراءة الناطق إلى اليسار. لاحظ أيضا عدم وجود مقاعد لبعض المقصورات 


في الجدران المحيطة بالمكان المحخصص لأجحهزة المواد 

السمعية البصرية. وهذا قد يحول دون وضع مقصورات الوسائل السمعية البصرية حيث ينبغي أن تكون. كما أنه يهدر 
أماكن ثمينة يمكن الاستفادة منها في التخزين. لذا يوضع أغلبها في الأعمدة» وبهذا يمكن استغلالنها بصفة أمقل. كما 
يوضع بعضها في أرضية المبنى مع أذ الاحتياطات اللازمة في الحسبان» ويراعى إكثارها في هذه المنطقة ما أمكن. 
Julio 1‏ القراءة العامة 

الكتبة محيط مغلق وملاذ للمستفيدين يجب أن يخلو مما ييعث على ما يصرف انتباههم عما أنوا لأجله. وهم 
يرتادون المكتبات العامة في أوقات مختلفة» ويتصرفون فيها أيضاً بطرق مختلفة. فبيدما يفضل بعضهم القراءة في الأماكن 
النعزلة الحادئة يفضل البعض الآخخر الأماكن المركزية الأقل هدوءا. وبينما يميل بعضهم إلى القراءة في مقصورات فردية 
5 كيل البعض الآخر إلى القراءة في القاعات الكبرى المفتوحة أو في أماكن الجلوس غير التقليدية. 





عیلون لل القراءة ق بجموعات أو في قاعات الاستراحة 
(صورة OT:‏ بقرب مناطق التخزین» 
وبعضهم بميلون إلى القراءة في حلسات dye lounges‏ 
ووضع الأقدام علی الناضد وأن الغرف المفضلة لديهم 
ليست تلك المنظمة والنظيفة جداً؛ بل تلك الي تتسم 
بكثرة الاستخدام. كما أنهم بصفة عامة يفضلون 





E منعلقة قراءة الأعداد الجاریة ٹی مکبةعامۃ‎ :)۱٦١( By pe 
لاحظ فط الجلوس غير التقليدي القصورات الفردية حصوصا قرب فزة الامتحانات؛‎ 


وهو ما حدا بعض المكتبات مثل مكتبة كريرار للعلوم والتقنية إلى التوسع في استخدامها ف أدوارها الثلاثة “". كما 
لوحظ أن بعضهم يفضلون أماكن مختارة fos Sel A‏ تلك الي بقرب النوافذ ليطلوا منها على الخارج (صورة ١5١‏ ) 
خاصة إذا كان المنظر الخارحي حذاباء كما هو الأمر في مكتبة كليي إدارة الأعمال ودراسات الحاسب Escoles‏ 


aعماج‎ 3 d'Empresarials 1 13 BE Sr 






الأوتونوما في برشلونة Y Universitat Autonoma‏ 
آسبانیا ال تطل مناطق القراءة فيها على بخرى نهر 
قريب منها ". لذا من الهم توفير أماكن قراءة مختلفة 
تراعى فيها هذه الرغبات المتباينة. 

وبصفة عامة یفضل عدم التخزین على المخدران في 
| مناطق القراءة العامة حتى لا تتسبب > А5‏ مرتادي 
را و جو منطقة التخنزين في صرف التباه القراء أو تكون محتويات 

منطقة التحزین عرضة لبعض الممارسات غیر الرغوبة. 

وتُوزع مناضد القراءة وغرف القراءة والبحث ‏ يجدرانها الي تعطي 
حصوصية نسبية ‏ إلى جموعات صغيرة يمكن للموظفين والمستفيدين 
الآحرين من رؤيتها. 

وتكون مقصورات القراءة الفردية في مجموعات فريية من مصادر 
الطائة إذا كانت تشتمل على إضاءة أو مخارج للطاقة» وإذا رئي وضعها 
بقرب النوافذ فتكون غير مواجهة لما. ومن المفيد الأكثار من المشاجب 
Й над о д‏ لان مستخدمیها عادة ما بقضون وتا طویلاً ‏ 
الکتبة (صورة ۱۲). 


ولا تقتصر مراعاة هذه الاحتلافات على غط مساحة قاعة القراءة 





ГАТТ ТЕГ ЦАА у‏ وإنما تتعداه إلى توفير العناصر اللازمة لتكوين بيئة ملائمة. ومن هذه 


لاحظ مشاجب اللابس بقرب القصورات العناصر مساحة القاعة وارتفاع سقفها وإضاءتها وعوازلها وأثاثها ولونها 





التحطبط لابي الکتبات 
۰ 
ولمساتها النهائية والمناظر ال تطل عليها. وحيدما تتوافر ЫҢ‏ مختلفة من مناطق القراءة؛ فإن مرتادي المكتبة يتجهون إلى 
ما يلائمهم منها؛ أما إذا اقتصر الأمر على نغمط واحد فسيتسابق هؤلاء إلى أحسن موقع فيها وفي هذا ما فيه من أثر على 
ll tol Jr ds pa‏ كان لابد من أن يقدم المكتبي للمصمم في المراحل الأولى من التصميم معلومات وافية عن 
سلوك المستفيدين وتوجههم فيما يتعلق بطريقة استخدامهم لمناطق القراءة حتى يمكن أنحذ ذلك في OLE‏ 
۷-مناطق المجمو عان العامة 
تشغل المجموعة العامة في المكتبة أكبر مساحة من المبنى. وقد اعتاد بعض المخططين توزيع هذه المجموعة في أماكن 
مختلفة من المبنى؛ بينما يفضّل البعض الآخر جعلها في مكان واحد. والملاحظ Of‏ تقسيمها إلى وحدات غير متسقة 
يتسبب في إرباك المستفيدين» نخاصة إذا كانت المكتبة متوسطة الحجم أو صغيرة. ومن عيوب توزيعها في عدة أماكن 
ضرورة اتخاذ قرار في البداية حول الحجم النهائي المتوقع لهذه المجموعة والأمكنة اللازمة لاستیعاب کل حزء منها ها 
ينتج عنه عدم إمكان إعادة تنظيمها أو توسيع مساحتها. كما أن الأمر يوجب على المستفيد الانتقال إلى عدد من 
الأماكن إذا احتاج إلى أكثر من وعاء معلومات مما يزيد في مقدار الحركة في المبنى» ويستهلك حزءًا أكبر من الوقت» 
وهو أيضاً يستدعي زيادة عدد الموظفين لخدمة المستفيدين من هذه اللحموعات. ومن الأمثلة على ذلك مكتية دلس 
المركزية العامة الي اضطرت إلى إنشاء عدد من مكاتب الخدمة المرحعية لخدمة مجموعاتها المتفرقة في مختلف pl‏ 
المبنى. إضافة إلى هذا؛ فإن الأمر يقتضي دعم القوة الإنشائية لكل المبنى - وليس للحزء منه فقط ‏ حتى يتحمل ثقل 
الكتب» وهذا يعي زيادة تكلفة الإنشاء. 
والاستنناء الوحيد الذي يفضل فيه فصل المجموعة العامة عن بعضها هو نقل أوعية المعلومات القليلة الاستخدام أو 
النسخ الزائدة إلى منطقة الخزائن المتقاربة. وقد لجأت إلى هذا الخيار بعض المكتبات» مثل مكتبة ستل في الجامعة 
الشمالیة الشرفیة فرفرت بذلك مساحة كبيرة في منطقة تخزين المجموعات النشطة. 
ويفضل أن تكون المسافة بين العمود والذي يليه في مناطق التخزين أحد عشر مترأء وبين الخزانة وال تقابلها ما 
بین ١,۲۲‏ معر و ١,۳۷‏ متر. وإذا كانت المكتبة متعددة الأدوار يمكن الأحذ بالخيار الأول في الأدوار العليا وبالخيار 
الغاني في الدور الأول الذي عادة ما يكون أكثر استخداماً'' . 


وبصفة عامة يعد حعل ا حموعات ف مكان واحد أمرً أكثر فاعلية» حيث إن خزانة يبلغ ارتفاعها 7,٠‏ ماز 
تتطلب قوة إنشائية تقدر ب 17,5” كيلو جرام لکل ۰,۰۹ منز مربع» بينما تكون هذه القوة ف قاعات القراءة ۳٣,۸‏ 
کیلوحرام لکل ۰,۰۹٩‏ مر مربع» مذا فان کلا من هاتین النطقتین تتطلب مواصفات تصميم تختلف عن الأخرى. كما 
af‏ مرات ابحموعات تتراوح بين صفر في حالة الثزائن التقاربة الخحصصة للمواد الأقل استخداماً و۱,۱۲ ماز في المناطق 
العامة كثيرة ال EY aS‏ لذا فان من الناسب حعل الأعمدة تتماشی مع المرات» وذلك لتوفیر الساحات وتسهیل 
الحركة. ويمكن أحذ هذا في الحسبان في المراحل الأولى من التصميم» وهو أمر يتطلب التنسيق بين المسكولين في المكتبة 
ومھندس الشروع. 

ترتب النزائن بطريقة حلزونية متتابعة الترفیم ویراعی عدم التصاتھا با حدرانء وذلك لتقلیل ا حرکة فیما بیٹھا 
وعدم خحلق مناطق نائية رالصورتان ۱٦١‏ و NE‏ ویجب ا حرص علی ان تکون صفوفھا متناسقة و خلو من البروز 
الفاحی با في ذلك من حطر علی الستفیدین (صورة ۱3۵ ). وتوضع مناضد القراعة أو المقصورات الفردية قرياً منها؛ 
ولیس بیٹھاء حتی لا توثر حرکة مرتادیها علی القراء والباحنین. وعند وضع صفوف الزائن یخذ موقع منطقة الندمة 












бі 


САР ра Ааа (АЛО) буа‏ مكبة جامعية 


Ee Р». 
صورة (۱5۳): منطقة جموعات فی مکكتبة جامعية صورة )£ 41( منطقة الدوريات اجارية ی‎ 
. مكتبة جامعية لاحظ كيف تشكل منطقة نائية  لاحظ عدم اتساق ا زائن ما يسبب خطرا على المارة‎ 





لاحظ عدم توازي الإضاءة بين a‏ 
لاحظ أيضا امعلاء ا خزائن۔ 
لاحظ آیضا التصاق اطرائن باحدار 


ف алара artos Tu y dl Шага ыл‏ العامة» وكذلك 
حي يتمكن موظف الخدمة أثناء مساعدته لأحد المستفيدين في منطقة المجموعة العامة من رؤية منطقة الخدمة. 


وبغض النظر عن آماکن احموعات العامة؛ فانه 
يتوقع من المكتبة تسهیل سبل الوصول لها من أية جهة 
من جهات البنی. وحینما یکون الستفید بين اجموعات 
يكوت ادرا على تميير تسلسل تخزين امجموعات وأماكن 
المناضد والمقاعد واتّحاه الطريق الذي يسلكه عند مغادرة 
هذه المنطقة. 

وقد لوحظ في كثير من المكتبات ضخامة بعض 
الأعمدة في مناطق المجموعات وممراتها (الصورتان ١5‏ 
و )٦۷‏ وعدم بذل محاولة لدمج هذه الأعمدة بطريقة 
ملائمة مما جعلها تعيق Eso сла А5 A‏ 
يتسبب En a‏ 
مناطق نائية تصعب السيطرة علیها رالصورتان ۱٦۸‏ رو 
(VA‏ 

۸۔مناطق العمل والمكاتب 

حيط العمل أثر كبير في إنجاز أعمال المكتبة ورفع 
معنويات العاملين فيها وزيادة كفاءتهم. وإعد تصحيح 
وضع مناطق العمل غير اللائمة من اکثر للھمات تعقيدا 
وتكلفة. لذا فقد أحذ كثير من خخططي مباني الکتبات 






صورة :)١55(‏ منطقة مجموعات في مكتبة جامعية 
Loy‏ موضع العمود 


صورة :)۱٦۷(‏ منطقة جموعات فی مکتبة جامعية 
ДВ Ы‏ العمود علي rá pall JIS A‏ 





AA 
الکتبات - حيث يعملون  في احتياحاتهم والحديث‎ 
А معهم عن تصوراتهم حول مناطق عملهم‎ 
وهذا هو السبيل الوحيد لضمان ملاءمة مناطق‎ cla {Laut 
رجب آن عکُن تصمیم هنه الساطق كن رة‎ 





صورة :)۱٦۸(‏ منطقۃ جموعات فی مکبة جامعیة . Уш‏ 7 .7 
لاحظ كيف يعيق العمودان الدخول إلى بعض الممرات اکتشف بعد تطبیق اجراءات توفیر الطافة واباع 


مواصفات سلامة أكثر صرامة في مبينٍ مكتبة إحدى الكليات الكبرى 
نشوء تلوث ميكروبي في فرشها وأغطية جدرانهاء وانتشر هذا التلوث 
فيما بعد إلى نظام التهوية. وبعد دراسة الموضوع رئي أن إصلاح الخلل 
ain cot Sl лу tld алу Шоб‏ 
الشکلة البیثیة من عاملینء أوغما تصميم المبنى على نحو متقارب 
compactly shaped‏ لبستوعب مجموعات المكتبة الكبيرة الي تكتظ بها 
الرفوف. وثانيهما هو أن الرغبة في التقيد بضرابط توفير الطاقة غالبا ما 
يؤدي إلى التقليل من التهرية. وهذان العاملان يهيئان حيطا ملائماً لنمو 
أنراع عدة من ملوَّثات الحواء "“. والتصميم الحيد فقط هو الذي يساعد 
على تحنب مثل هذا الخطر» ويحقق سلامة مرتادي المبنى ومن ضمنهم 
العاملين فيه: 






صورة :)۱٦۹(‏ منطقة مجموعات في مكتبة متخصصة 
لاحظ البقعة النائية الق لا بمکن السيطرة علیها 


ویفضل عمل حواجز زحاجية ی مکاتب الوظفین 
في مکاتبهم - من رژية مرتادي الکنبة وتقدیم الساعدة 
لهم. وتبرز أهمية هذه الحواجز الزحاجية في الکتبات الق 
تعاني من قلة في عدد العاملين فيها وفي المكتبات الصغيرة 
الي يتوقع من موظفيها القيام بأكثر من عمل. 
о 8 |‏ | والمرافق التابعة ها على وحه الخصوص ““ أن تراعى 
صورة :)١7١(‏ منطقة عمل المكتبي في مكتبة متخصصة _ 
لاحظ تنافر الألوان. لاحظ أيضا العمود الذي يعوسط النطقة المتطلبات الاتية: 
() الإكفار من الإضاءة قدر المستطاع НЫ‏ لطبيعة الأعمال الي يقوم بها العاملون في هذه الأقسام 
ая ВИЙ р)‏ 
(ب) تخفيض مستوی الضوۂ ء إلى أدننى حد ممكن وتخصيص أماكن منفصلة ومعزولة بشكل حيد 
للأحهزة الي يحتاجها العمل. 








اد 


(ج) عمل مرات مناسية وآماکن وقرف لعربات الکتب. 

(э)‏ الاستفادة من میم مساحات ابشدران لتخزین آوعية العلوسات ال ما زالت تحتاج إلى 
فهرسة ونصنیف. 

(ه) وضع جیم العاملین الذین تتداحل آعمامم بقرب بعضهم حتی تقل الح ركة. 

(و) توفیر آکبر عدد مکن من أحهزة الاتصال الداحلي حتى لايضطر العاملون إلى مغادرة مقار 
أعمالهم فتزيد الحركة في هذا القسم. 

(ز) وضع مصعد لنقل أوعية المعلومات يفتح مباشرة على قسم الفهارس. 

(ح) وضع أماكن للغسيل قرب العاملين. 

(ط) وجود منفذ واسع لتحميل المواد وتفريغها (صورة )١1/١‏ يكون قريياً من منطقة الاستلام» ریفضل 

آن بحتوي النفذ علی رافعة آلية اذا کانت الکتبة کبيرة (صورة ۱۷۲). 











صورة (۱۷۱): مدخل الشحن والتفریغ في مكبة جامعية 
لاحظ اتساع الساحة آماهه 





صورة (۱۷۲): منطقة الشحن والاستلام ی مکبة عامة 
لاحظ فاعلية جهاز تحميل المواد وشحنها 


(ي) وضع واقيات في الممرات الي تصل بينها وبين مناطق 
احموعات وكذلك ف الأبواب الداخلية الى تفصل 
led lo‏ الجدران من احتكاك عربات الكتب بها 


(صوره (IVY‏ 
(ك) توفير مساحة كافية للأدوات المرجعية الي يحتاج 





الیها العاملون. 
۱ (ل) توفیر مساحة کافية بقرب الفهرسین والصنفین 
صورة (۱۷۳): خر ج منطقة الشحن والاستلام с wits 5 a асты ы‏ 
ey‏ الواقيات ال وفعت کل الات shelflist an‏ مع مراعاة النمو امتوقع 
أثر اصطدام العربات بها فيها. 


(م) توفير حزائن لحفظ المواد الي يحتاجها العاملون. 
(ن) مراعاة النمو المتوقع في حجم العمل وعدد العاملين. 





ай u.‏ لبانی الکتبات 





وهناك توجه ملحوظ في AS‏ من المكتبات إلى الاهتمام بموقع الإجراءات الفنية» حيث بدأت في تخصيص SU‏ 
حيدة التهوية والإضاءة والأثاث والفرش إدراكا منها لأهمية العمل الذي يقوم به موظفو هذا القسم. ولعل من نافلة 
القول الإشارة في هذا الصدد إلى ما لهذا من أثر إيجابي على مردود العاملين فيه. 

والتوقع علی وحه العموم أن تكون الطرق الي تؤدي إلى الفهرس وبقية المرافق الي كثيرا ما يستخدمها 
الستفیدون - مثل السلام والصاعد ودورات الیاه وغرف التصوير - واضحة شم. وهذا پساعد علی توفیر الوقت 
وتخفیف حركة السير ف البنی. 

وبصفة عامة ينبغي آن تصمّم منطقة العمل بطريقة u,‏ ورعا يساعد ذلك على تحقيق أكبر قدر 
من الراحة والسلامة للعاملین فیها ویرفع مستوی انتاحيتهم не‏ 
-مناطق الاستراحة والانتظار 

للکتبات أماكن عمل للموظفين کما آنها آماکن يقضي فیها بعض مرتادیها أوقاتاً طويلة خاصة إذا كانت 
حامعية أو بحتية و عامة کبیرف لذا لابد من توفیر مناطق للراحة فیها. وبینما تقتصر استراحة الوظفین على مكان صغیر 
نسبيّاً وثريب من مناطق العمل تحتل استراحات المرتادين مساحات كبيرة في العادة» وقد تكون هذه الاستراحات في ' 
مكان واحد أو بحزأة؛ كما أنها قد ثقء تقتصر علی قاعة مستقلة بعدد من المقساعد أو تكون قريبة من مناطق القسراءة أو 
жетелесе eee ы‏ وقد يكون أثاثها تماثلاً CU‏ 
J |‏ السائد فی الکتبة أو مغایراً له. بل ٍن بعض الکتبات قد 
АН уе |‏ احهزة لییع الرطبات والاکل 
الجاهز. 


وتعتمد مكونات مناطق الاستراحة على طبيعة 
استخدامها. فإذا كانت المكتبة ترى أنها وضعت للراحة 
e |‏ تكون ذات ألوان زاهية فاتحة تعطي 
Es ]‏ برحابة المكان (الصور 





۱ 0 ۱ ۹۶-۔-۱۷۹) ولا بس تی مستوی ممحدود من التغایر 
صورة )£ ۱۷): قاعة استراحة وقراءة ی مکتبة أطفال ۱ 
لاحظ الألوان الزاهية للمقاعد فيما بين ألوانهاء وتکون مقاعدها وثيرة مبطنة بالقماش 





صورة (۱۷۵): اسزاحة فی مکبة جامعیة i‏ صورة АУА)‏ جلسة استراحة في مكتبة عامة 
لاحظ استخدام اللون الداكن في الأرضية وا لجدار والمقاعد bey‏ الاستفادة من النظر الطبيعي. لاحظ آیضا لون الفرش الداکن 








қанай ۱۹, элыз سس دی‎ Site tee бөз ы وی سن‎ a Or gry E pepee igra ite erii 


إذا كانت المنطقة مفصولة عن غيرها من المناطق (الصورتان ١1/1‏ و 178). أما إذا كانت تستخدم أماكن للقراءة 
أيضاً فتكفف فيها الإضاءة الموضعية بالإضافة إلى الإضاءة العامة (صورة (АУА‏ 












صورة (/ا7١):‏ استراحة في قسم الدوريات بمكتبة متخصصة АМЛ) ёрро‏ جلسة اسراحة في مكتبة عامة 
لاحظ لون قماش القاعد. لاحظ أیضا جعلها قرب منطقة القراءة لاحظ جعل مقاعد الاستاحة متقابلة بالرغم من قربها من منطقة الفراءة 


ويراعى أن تكون المقاعد في پحموعات صغيرة وغير 
متقابلة. وقد أحذت بهذا بعض المكتبات (الصورتان 
۰ و ۱۸۱) وساعد علی التخفیف من مستوی 
الضوضاء. ویصدق هذا بصفة خحاصة علی ناطق 
الاستراحة القريبة من مناطق القراءة» إذ إن جعلها ف 
وحدات كبيرة متقابلة من شأنه أن يزيد في مستوى 
الضوضاء زيادة كبيرة مالم تكن بعيدة عن مناطق 


صورة (۱۷۹): جلسة استراحة وقراءة في مكتبة عامة القراءة. 
لاحظ الإضاءة الموضعية 





وإذا كان يتوافر فيها مرافق لبيع المرطبات والأكل 
الجاهزء فيفضل استخدام مقاعد غير مبطنة. كما أن من المفيد عدم فرشها إذ انها عادة ماتکون عرضة للتلوث. 





صورة (۱۸۰): منطقة استراحة فی مکتبة جامعية صورة :)١83(‏ جلسة انتظار في منطقة مدخل مكتبة عامة 
لاحظ كيف وضعت АРАДА!‏ بطريقة قد فف من مستوی الضوضاء فی هذه لاحظ جعل ا لمقاعد فی جموعات صغیرۃ خلفة الاتجاهات للتخفيف من أثر الضوضاء 
المنطقة 





التخطیط لباني الکتبات 


الغا: العلاقات ا مكانية بين وحدات الكتبة 


كان للأهداف الي وضعها كثير من المكتبات الي أنشعت في الولايات المتحدة الأمريكية وطريقة استخدامها دور كبير 
لی تحديد طريقة تصميمها المخارحي ‏ نخصوصاً نسق الأبواب والنوافذ ‏ وذلك قبل استخدام الإضاءة والتدفئة والتهوية 
الاصطناعية. كما كان هما دور في التصميم الداخلي. فقد صممت مكتبات القتنيات النادرة» مغل مكتبة هيوتن 

Yale juz duty 3 Beineke Library Uz 4S.) Harvard University 25 ,le tube في‎ Houghton Library 

University‏ 3 مكتبة للي Indiana University Ubi) aL. 4 Lilley Library‏ @ الولايات المتحدة» بطرق تمكن من 

تهيعة أفضل الظروف لتخزين مقتنياتها وا حافظة عليها. فقاعات القراءة ذات مظهر حذاب» وعادة ما تكون في أمكنة 
يسهل مراقبتهاء ولا تشغل سوى نسب ثليلة من بحمل مساحة البنى “. ولأن معظم الكتبات الجامعية في الولايات المتحدة 
الأمريكية والمكتبات الحديثة في المملكة المتحدة مفتوحة الأرفف» فقد دُبحت بعض مناصطق القراءة في مناطق التخزين أو 
حعلت فريية منها لتسهيل استخدام المقتنيات. وهذا أثره الكبير في وضع وحدات المكتبات حيث انعكس على طبيعة 
العلاقات المكانية بينها. 
وقد حدثت بعض التجاوزات عند تنظيم وحدات بعض المكتبات الأمر الذي أدى إلى زيادة الحركة في المباني ورفع 

مستوى الضوضاء وإهدار مقدار كبير من الطاقة. ولعل أبرز هذه التجاوزات ¿SUL‏ 

۱- وضع بعض مکونات الکتبة بطريقة حول بعضها دون 
الوصول إلى البعض الاحر (صورة ۱۸۲) آو تحعل من غير 
السهل التحرك في بعض الوحدات. كأن توضع مناضد 
القراءة و غیرها قرب النزائن دون تخصیص ASS AL‏ 
أو يوضع عمود في مدعل سلم أو في منتصف منطقة 
عمل أو في واحهتها أو في ممر أو في منطقة تخزين مما مفنع 
من تمحقیق مبداً سھولة انسیاب الحركة أو يشكل خطراً 


صورة (۱۸۲): قاعة جموعات ی مکبة جامعية علی الستفیدین. 
لاحظ وضع حامل الأعداد الخثارية من الدوريات آمام خزانة الکتب مباشرة 





۲- حعل جمیع المناطق الإدارية أو الفنية أو جزء منها في الدور 
الرئيس من المبنى» كما هو الحال ف مكتبة العلوم الطبية بكلية تكساس لطب تقويم العظام (مخطط 8)» ومكتبة 
الفرقان في بيت القرآن (خطط (а‏ ومكتبة شيفر للقانون (مخطط »)۴١‏ ومكتبة كريرار (خطط (YY‏ ومكتبة 
کشوا - لیتون (مخطط ۰۳4 ومکتبة كونلي (خطط ۳۰)؛ لأن مساحة هذا الدور نينة فیجب آن تخصص 


للوحدات ال يرتادها آکبر عدد من الناس. 





ee ال‎ 


Y‏ وضع بعض الوحدات الى يرتادها عدد كبير من الناس في غير الدور الرئيس» كما هو الأمر في مركز المكتبة 
للتعليم الذي وضع المواد الحديثة في الدور الثاني أيضاً (خطط ۳)» وفي مكتبة التاريخ والجغرافيا في جامعة 
برشلونة "“ (خطط ٦)ء‏ ومکتبة جامعة البحرین ۔۔۔ الدراسات العلمیة (خطط ۲۴) الي وضعت الأعداد 
الجارية من الصحف لپ الدور الثاني ومکتبة جامعة اللك سعود ٠“‏ (خطط ву зуур Аалу (ҮР‏ 
۰ وی مکتبة مقاطعة هنتزفل مادیسون العامة الى وضعت الاستعلامات في الدور الثاني (مخطط (EY‏ 

وقد تضع بعض المكتبات وحدات رئيسة في دور المدحل ولكن في مكان قصي كما هر الأمر لي مكتية 
مقاطعة مرست الي وضعت الأعداد ا ماریة من دورياتها abe‏ منطقة الخدمة الرحعیة ٭٠‏ (مخطط By CEN‏ 
مكتبة بليزنتون (مخطط »)١١‏ ومكتبة فريمونت الرئيسة (خخطط ۳۲)ء ومکتبة کوئلي (مخطط (YO‏ ومكتبة 
ميري إفلين بلاج - هوي (مخطط 45)» ومكتبة فريمونت الرئيسة الي وضعت منطقة الاستعلامات في مكان 
بعيد عن الدخل (مخطط ۳۲)ء ومکتبة مقاطعة تبکانو العامة (خطط oll (G+‏ وضعت الأعداد الجارية من 
دورياتها في أماكن بعيدة عن مداخلها. 

٤‏ وضع بعض الوحدات الي یقصدها عدد قلیل من مرتادي الکتبة ی الدور الرئیس من البنی. فقد وضعت 
مكتبة شیفر للقانون مرکز امحاسب ي منتصف هذا الدور (مخطط ۰)۳۱ کما وضعت مکنبة ترکسار بكلية 
مھلنبرج ls „hli Muhlenberg College Trexler Library‏ الحکو مية في منطقة نشطة منه تقع بین 
الکشافات والدوریات (مخطط AA‏ ووضعت مكتبة ولاية متشجان بعض المجموعات الخاصة في هذا الدرر 
مع أن عدد المترددين عليها لا یقاس بعدد الترددین علی آفسام آحری وضعت في غير هذا الدور. والأصل هر 
وضع هذه الوحدات وما شابهها في إحدى الأدوار العليا كما هو الحال في مكتبة جامعة مرسر (مخطط (АУ‏ 

0 وضع الإحراءات الفنية في منتصف الدور الرئيس» كما هو الأمر في مكتبة كشوا ليتون '” ف الولايات 
التحدة (مخطط ٣۳))ء‏ مع أنه كان يمكن وضعها في القبو أو في أحد الأدوار العليا. 

Л‏ وضم بعض الوحدات في أماكن غير مناسبة» کما هو الأمر ی مکتبة اکست العامة الي وضعت مکتب 
مدیرها قرب مدخل الدور الأعلی (خطط ٥)ء‏ أو وضع بعض الوحدات الإدارية أوالفنية في الأدوار ال تلي 
الدور الرئيس» كما هو الأمر في عدد كبير من الکتبات مشل م رکز الکتبة للتعلیم (خطط ۳)ء ومكتبة 
ترکسلر (مخطط АА‏ ومكتبة جامعة البحرين ‏ العلوم الإنسانية (مخطط YY‏ ومكتبة دلس المركزية العامة 
(YA Lexy‏ و ومكتبة شورز (عخطط ә (Ғ.‏ أنه كان في الإمكان وضعها في الأدوار الأخيرة. 

ولعل من المفيد تقسيم الأماكن العامة إلى ثلاث шлш‏ أولما تلك الي تتسم بكثرة الحركة مقل الإعارة والخدمة 
المرجعية» والثانية هي المنطقة الحادئة نسبيًا مثل قاعة المجموعات المرجعية وقاعة قراءة الأعداد الجارية من الدوريات» والثالفة 
هي المنطقة الحادئة مثل قاعات البحث ومنطقة مقصورات القراءة الفردية. 

وكقاعدة عامة تُفصل خطوط تحرك مختلف مرتادي المكتبة وخطوط تحرك العاملين فيها وخطوط تمرك مقتنياتها عن 
بعضهاء وهو مبدأ أخذت به مكتبة مقاطعة سمرست (مخطط )4١‏ ومكتبة Bibliotheque de France La p‏ )5 استكمل 
بناؤها مؤحراً (خطط )4٩‏ (*. ويقتضي هذا تمكين مرتادي المكتبة من الحركة بحرية (صورة )١185‏ والوصول إلى أي 
منطقة عامة من مناطق المكتبة دوتما عائق» وأن يكون السير في حط مستقيم ما أمكن» وأن يمروا أمام بعض العاملين في 
المكتبة خصوصاً عند АШ‏ من منطقة تتطلب تسجيل موادها قبل المغادرة إلى منطقة أخرى. 








үш)‏ ح رکة الرور الداحل مع ح رکة الرور الشارج منعا 
للار باك رس في آوقات الذروة. کماجب آن یتمکن 
العاملون في المكتبة من الوصول إليها والتحرك فيها ومغادرتها 
دون الاختلاط .عجموع الستفیدین. والشیء ذاته بصدق علی 
المقتنيات الق يجب أن تفصل خطوط حرکتها بدءا بوصوضا ال 
البنی وانتهاء بایصاها ال الستفیدین إما عن طریق منفذ الاعارة 
ی الکتبات الصغيرة آو عن طریق منافذ الاعارة ونظام التوصیل 





الآلى للمواد في المكتبات الكبيرة. 
صورة (۱۸۳): جلسة اساحة ف مکبة عامة _ ۱ 
жыйн ы о у ы‏ ویکون مکتب الخدمة الرحعية واضحاً еШ‏ المكتبة 
ويتمكن عند وصوله من رؤية المواد المرجعية وقاعة قراءة. ويكون الفهرس في مكان واضح للداحل إلى المكتبة ومن هم في 
منطقة الإعارة. 
ورعا یبدو من التعذر حشد مناطق الندمات ‏ دور الدخل, الا آنه مم حسن التحطیط والتصمیم ,عکن تحقیق ذلك. 
ولعل من الأمثلة الناححة في هذا الصدد مکتبة آونیل (خطط 4)» والكتبة ال ركزية ی اسبجرج Esbjerg Central‏ 
ГАбтагу‏ ق الداغارك اللعان قصرتا الدور الرئیس علی الوحدات ذات العلاقة الباشرة ععظم الستفیدین "". وقد تدعو 
مراعاة طبيعة العلاقات الكانية ال حعل دور الدحل آکبر آدوار الکتبة مساحة» کما هو الأمر باللسبة لکتبة حنتوفت 
Gentofte Public Library aL!‏ 9 مدينة کوبنهاجن بالداغارك حيث كانت مساحة الدور الأرضي ثلانة آلاف مر 
مربع مقارنة بمساحة الدور الأول الي تبلغ ألفين وأربع مئة متر مربع» ومساحة القبو الي تبلغ آلف وتسع معة مربع Ты‏ 
ولا ضير في ذلك حيث إن هذا الدور عادة ما يكون الأكثر حركة وارتياداً من بين جميع أدوار المكتبة. 
ولمراعاة طبيعة العلاقات بين الوحدات عدد من الفوائد» منها: 


١‏ توفير القوى العاملة. يشكو العديد من المكتبات من قلة عدد العاملين فيها في مقابل الخدمات الي يتوقع منها 
تقديمها. ولعل التخطيط السليم يساعد مؤقتاً في التغلب على نقص القسوى العاملة ريئما تعمل المكتبة على 
توفيرها. ويمكن في هذا الصدد اتخاذ عدد من الخطوات مثل: 

(أ) دمج منطقي عمل أو GST‏ منطقة واحدة إذا كان العمل فيها متقارب لدرحة تدعو إلى عدها 
منطقة واحدة. 
الإشراف عليهماء كما هو الأمر في مكتبة مقاطعة سمرست العامة حيث مكن ذلك موظفى الإعارة 
من حدمة مرتادي منطقة الأطفال. | 

(ج) جعل الفهارس قريبة من منطقة الخدمة المرجعية حتی یساعد مکتي امراحع الستفیدین؛ ویجیب عن 

آسئلتهم. ۱ 

(د) جعل منطقي قراءة في مكانين متقاريين» ویتبع هذا حعل منطقی خدماتهما متحاورتین حتی یتمکن 
موظف واحد من إدارتهما. 
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(ھ مراعاة العلاقة المكانية بين المكاتب ومناطق الخدمات. بحيث يكرن الموظف العامل في المكتب مرئى 
لمن ينشد المساعدة في منطقة الخدمة أو من يستفيد منها. ۱ 
»( بحنب تكرار المخارج غير الضرورية ومناطق التحكم. 
٢‏ تحقیق أفضل طريقة لانسیاب العمل وتسهیل الح ركة في مناطق عمل الموظفين. 
Y‏ فصل المناطق الى تتسم بالضوضاء النبعثة من استخدامها آو من الأْحهزة الستخدمة فیها عن الناطق ذات 
АШЫ а, й‏ 
4- وضع بعض مناطق العمل حارج المناطق العامة إذا كان العمل فيها يدعو إلى ذلك. 
ه جعل الوحدات الى يتطلب العمل فيها استخدام بعض مواد المكتبة الي حتاحها الرتادون -- مثل الفهرس 
البطاقي والکشافات والکتب الرحعية في مكان يسهل على الموظفين والرتادین الوصول الیه» ویسهم هذا 
في الوقت ذاته في تکوین نغط سیر فعال. 
1 تحقيق انسياب جيد لحمل الحركة في المبنى حتى يكون عامل جذب للمستفیدین. 
y‏ عزل المناطق الحادئة عن خحطوط حرکة الرتادین والوظفین. 
ل تسهيل التحكم فيما يجري في المبنى .ما في ذلك مداخله ومخارجه. 
٩‏ تخفيف الح ركة في المبنى إلى أقل مدى ممكن. فمباني امكتبات صممت لتستخدم والاستخدام تسج عنه 
حركة. ومن أهم صفات المبنى الحيد سهولة الوصول إلى وحداته بأقل قدر ISA gy‏ 
ولابد آن يتذكر من يتولى التخحطيط والتصميم في كل الأحوال أن البنی ال حید لیس الذي يلي حاحات مرتاديه 
والعاملین فیه فقط ولكنه أيضاً ذلك الذي يتسم تخطيطه بالبساطة وتَنظّم وحداته بطريقة تتيح لزائره خلال زيارته الأولى 
معرفة وحداته ذات العلاقة المباشرة به “*. وفيما يأني عرض لبعض القترحات الي يفضل الأخذ بها في تخطيط بعض مناطق 
المكتية وتصميمها: 
1 منطقة المدخل | 
منطقة المدحل هي منطقة الجذب الرئيسة في المبنى. ويفضل أن تكون في منتصف ضلع البنی المربع أو في منتصف 
آحد ضلعي البنی الستطیل الطویلین وذلك لاعتصار السافة الي عشیها الداخل ال البنی. ویتلوهنه النطقة طریق 
مباشر قصیر واضح العا م يودي بل فاعة فراعة وسلال ومصاعد توصل ال بقية آدوار الکتبة (صورة ۱۸4). ریوضع 
مكتب الإعارة فيها إذا كانت المكتبة صغيرة بين طريقي الدحول والخروج ليتمكن العاملون فيه من مساعدة المستفيدين 
р cdi‏ | حين إعارة المواد أو إعادتها والسيطرة على هذه المنطقة 


(صورة ۱۸۰). 
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ويتوقع الداحل إلى هذه المنطقة أن يرى بقربها 
مکتب الاستعلامات ودورات الیاہ وقاعة الأعداد 
ا حاریة من الدوریات والصحف؛ ومكاناً لعرض المواد 
التي وصلت حدياً إلى المكتبة. وامهدف من وضع هذه 
صورة (۱۸6): йз»‏ مدخل مکنة کلیة 1 ٠‏ الوحدات في هذه المنطقة أو بقربها هو تقصير المسافة ФЙ‏ 
аак‏ يحب على مرتادي المكتبة سيرها للورصول إلى هذه 
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Biblioteca d’Empresarials & 5 „ الوحدات. وقد أحذت بهذا مكتبات کثیرۃء مٹل مكتبة العلوم الاداریة بجامعة‎ 
(АЛ ومكتبة بليزنترن (خخطط‎ »)٠١ والکتبة الکولومبية (مخطط ۰۱۱ ومكتبة برمنجهام العامة (خطط‎ (Y (مخطط‎ 
ومکتبة تر کسلر (مخطط ۰)۱۸ ومکتبة کشوا - لیتون‎ 
ومکتبة مقاطعة تبکانو العامة (خطط‎ rt Lee) 
وبالرغم من آن هذا من بدیهیات الأمور فقد‎ ۰ 
مکتبات آحری مثل مکتبة حامعة البحرین‎ as غفلت‎ 
الدراسات العلمية (خطسط ۲۲ ومکتبة شورز‎ — 
ومکتبة کریرار (خطط ۰)۳۳ ومکتبة‎ (Ys bbe) 
ما زاد في كثافة الحركة‎ (YY bha) iala Ly pij 





صورة ره 8 :)١‏ منطقة المدخل في مكبة عامة ورفع مستوى الضوضاء. 
لاحظ تصميم مكتب الإعارة الذي يمكن من السيطرة على المدخل وجزء من арын‏ 
وإذا كانت هذه المنطقة تشتمل على مكان 
للانتظار؛ فإنه يفضل أن يكون معزولا عنها بساحة أو مر رئيس منعا لارتفاع مستوى الضوضاء فيها. 


۳ منطقة ال عارة 
عادة ما يتجه الناس إلى الیمین عند دخوطم منطقة ¿pal‏ ويحثون عن مكان لوضع الواد coll‏ یریدون اعادتها 
فيه. لذا ينبغي أن يتصف مكان منطقة الإعارة بالصفات التالية: 


(آ) آن یکون بقرب الدخحل. 
(ب) آن یکون حیت یتوقعه معظم الستفیدین. 
(ج) آن عکن من سهولة الراقبة. 


ويقتضي Of Lhe‏ یکون فی مکان بارز عکن الداحل من رژیته والوصول له بسهولة. ولقرب الإعارة من الملدحل 
فائدة تكمن في عدم اضطرار من يرغب ف استعارة مادة أو إعادتها إلى السیر مسافة طويلة ما ينتج عنه رفع مستوی 
الح ركة والضوضاء ف المبنى. وقد أدركت ذلك مكتبات كثيرة» منها مركز المكتبة للتعليم (Ү Шағу‏ ومكتبة العلوم 
الإدارية يجامعة برشلونة (مخطط ۷)ء ومكتبة العلوم الطبية بكلية تكساس لطب تقويم العظام (مخطط 8)» ومكتبة 
جامعة البحرين ‏ الدراسات العلمية (خطط »)۲١‏ ومكتبة حامعة بوردو (خطط »)٠٠١‏ ومكتبة مار التذكارية de ety‏ 
٤٤)۔‏ ولا تفصل وحدات منطقة الاعارة عمرات رئيسة تعيق العمل فيها. وتصمم بطريقة تمكن العاملين فيه ا وهم ي 
مناطق أعمالهم من رؤية مناطق الدحول والخروج والقراءة والتخزين. ومع حُسن التخطيط يمكن أن يتولى مكتب 
الإعارة مهمة التحكم في المنطقة الحيطة به. وقد تحقق هذا ف عدد كبير من المكتبات» مثل المكتبة الكولومبية الي عکن 
لموظقي الإعارة فيها السيطرة على منطقة القراءة (مخطط »)١١‏ ومكتبة ليفونيا العامة الي يسهل فيها على مرظفي 
الإعارة السيطرة على الدرر الأول (خطط ۳۷)» ومكتبة مركز البحرين للدراسات والبحوث الي يسيطر مكتب 
الإعارة فيها على معظمھا (خطط ۳۹). 





«Al‏ الداخلي 


كما توضع في أقرب نقطة من هذه المنطقة إلى المدحل طرفیات البحت في الفهرس المباشر المتاح للاستخدام العام 
<(opac) online public access catalog‏ أو فهرس المكتبة البطاقي إذا لم تكن المكتبة محسبة» وفي مكان ظاهر 
للداخل للمكتبة لايحجبه عنه شيثاء كما هو الأمر في بعض المكتبات» مثل إدارة المكتبات والوثائق بولاية كنتكي 
(مخطط ١)ء‏ ومکتبة التاریخ وا لمغرافیا بجامعة برشلونة (سخطط ٦)ء‏ ومکتبة العلوم الاداریة بجامعة برشلونة (خطط ۷)» 
ومکتبة جامعة البحرین ۔۔۔ الدراسات العلمیة (مخطط y e YY‏ شیفر للقانون (مخطط ۳۱). Of LS‏ من المناسب 
حلو هذه النطقة من العوائق وفریها من السلم الرئیس والصاعد حتی لاتؤثر حركة القادم إليها من الأدوار العليا للمبنى 
على بقية وحداته. وقد تضع بعض المكتبات خزائن عرض الكتب الحديثة في هذه المنطقة» وهنا يفضل ألا تعيق هذه 
حركة المتجهين إلى مكتب الإعارة أو مغادريه. 
۳- منطقة الخدمة المرجعية 

یکون موظفو الخدمة الرحعية و جموعة الراحم وطرفیات قواعد البیانات واویسبات التاحة للاستخدام العام في 
الدور الرئیس وبقرب ردهة الدخل ومنطقة الاعارة آي ی مکان یسهل الوصول رلیه وهذا لا يعني وضعها بقرب 
المرات الرئيسة. ولوضم هذه النطقة بقرب ردهة الدحل أهمية كبيرة إذ إن كثيرا من المستفيدين يقصدون المكتبة طلبا 
لمعلومة محددة يأملون أن يجدوها لدى مكتبي المراجع» وهم يغادرون المبنى حالما يحصلون عليها. لذا؛ فان وضع منطتة 
الخدمة المرحعية بقرب المدخحل سيوفر عليهم عناء السعي إلى منطقة قصيّة في المبنى» كما سيقلل من مستوى الحركة 
فیه. وتتضح أهمية قرب هذه المنطقة من المدخل في ملاحظة الحو العام في بعض المكتبات الي وضعتها قريية من المدحل 
مغل إدارة المكتبات والوثائق بولاية کنتکی (مخطط )١‏ وم رکز الکتبة للتعلیم (مخطط ۳) ومکتبة جامعة بوردو (غخطط 
٥ء‏ ومقارنتھا بتلك ЫЙ‏ وضعتها بعيدة عنه مفل مكتبة ميري إفلين بلاج هوي (مخطط 15). 

وتعاني بعض المكتبات الي وضعت هذه المنطقة في دور غير الدور الرئيس» مغل مكتبة بيل التذكارية (خطط 
۷ ومکتبة فرعونت العامة (مخطط ۳۲)» ال وضعتها في الدور الثاني» ومكتبة الفرقان في بيت القرآن (خطط ۹)؛ 
ومكتبة لكستن العامة (مخطط 95)» من كثرة الحركة في الممر والسلم اللذين يصلان المدعل بهذه المنطقة. كما تعاني 
المكتبات الي وضعتها في هذا الدور ولكن في منطقة بعيدة عن المدحل» مثل مكتبة مقاطعة تبكانو العامة (مخطط )1٠‏ 
ومكتبة ملر التذكارية (مخطط 44)» من ارتفاع مستوى الضوضاء في المناطق المجاورة لها. 

ويراعى قرب مجموعة المراحع من قسم الخدمة المرجعية كما هو الأمر في مكتبة كونلي (خطط ۲۰).کما يبخي 
عدم تشتيت هذه المجموعة كما هو في بعض المكتبات» مثل مكتبة العلوم الطبية بكلية تكساس لطب تقريم العظام 
(A Lhe)‏ ومكتبة تركسلر (مخطط (\А‏ ومکتبة ھیجرتي بجامعة درکسل (خطط .)٦٤‏ 

وقد تعمد بعض المكتبات» مثل مكتبة تامبير الرئيسة «Tampere Main Library‏ إل فصل قاعة فراءة أوعية 
العلومات الرجعية عن منطقة الخدمات اا عة تنيت مستوی eld oh clin yall‏ القراية Los Lia gay‏ 
مقبولاً بصفة نخاصة إذا كانت المكتبة تخدم عددا كبيرا من الطلاب. ويجب أن يشتمل مكتب الخدمة المرجعية على 
مكان كاف لوضع بحموعة الراحع الي يكثر استخدامهاء ويكون هذا المكان قريباً من موظف الخدمة المرجعية يدرحة 
تسمح له بالوصول إليه بأقل قدر من الحركة. 





التخعلیط لباني المكتبات 





2 منطقة الأطفال والشباب 

تكون منطقة الأطفال والشباب قريبة من منطقة الإعارة وواضحة للداخمل إلى dl‏ ویسهل الوصول إليهاء 
ومنفصلة بشکل تام عن هذه النطقة. ...222 بهذا مكتبة إرفنج العامة (صورة »)١87‏ ومكتبة 
8# 1 الفرثان في بيت القرآن (مخطط (A‏ والکتبة ال ركزية 
لمدينة كوييك VY bbe)‏ ومكتبة بيل التذكارية 
(مخطط ۱۷))ء ومكتبة ملر التذكارية (مخطط 44). كما 
تكون منفصلة عن منطقة الخدمة المرجعية كما هو الأمر 
في مكتبة مقاطعة سمرست العامة (مخطط .)4١‏ ويفضل 
أن يكون نما مر حاص يؤدي إلى منطقة المدحل مباشرة 
دون أن عر بباقي الوحدات كماهو الأمر في مكتبة 





صورة (۱۸۹): منطقة الدخل فی مکتبة عامة ۱ لیفونیا العامة (مخطط ۳۷). وقد ينشأ ظرف يستدعي 
yT‏ ا ن نكاد بد من Js‏ 

في مكتبة برمنجهام العامة (مخطط )١5‏ أو في مكتبة لكستتن العامة (مخطط 5") الي وضعتها في الدور الشاني. 
ووضعها في مثل هذه المناطق يزيد من مستوى الضوضاء ف الدور الذي يعلوها مباشرة نظراً لأن الصوت ينتقل من 
الأسفل إلى الأعلى. كما أن بعض المكتبات» مغل المكتبة الكولومبية قد وضعتها ي ركن قصي е‏ كر المتجه إليه 
عنطقة الفهرس العام وقد تسبب هذا لي رفع مستوى الضوضاء في هذه المنطقة (خطط »)١١‏ ورضعهام ركز 
المعلومات والمكتبة الشرقية في مكان يتوسط منطقة الدوريات وغرف القراءة (مخطط ۲ وكان هذا سبباً ف رفع 
مستوى الضوضاء في المنطقتين. 

وتكون وحدات منطقة الأطفال منفصلة عن بعضها تبعاً لأعمار الأطفال» إذ إن من هم في مرحلة المراهقة ‏ مغلا 
لا يرتاحون للقراءة في أماكن يوجد فيها صغار السن. ومن المكتبات الي أعذت بھذا مکتبة بلیزنتون (مخطط (N‏ 
ومكتبة فركرنت الرئيسة (PY bbe)‏ وقد يستدعي الأمر فصل قاعة القصة عن بقية منطقة الأطفال حتى لاتوثر علی 
مناطق القراءة فيها. بل إن بعض المكتبات» مثل مكتبة إكسز العامة قد وضعت منطقة الأطفال في دور منفصل عن 
منطقة الشباب» فوضعت الأولى والمدخل الخاص بها في الدور الأرضي وجعلت الثانية في الدور الأول (مخطط ه). كما 
حعلت المكتبة الم ركزية في مريتا قسم الأطفال لي دور مستقل عن قسم الخدمات "° 

وينبغي أن يتمكن العاملون من مراقبة ما يحري في هذه المنطقة بصفة مستمرة» Key‏ ملاحظة ذلك بوضوح في 
مكتبة مقاطعة سمرست الي يمكن لموظفي الإعارة فيها من الإشراف المستمر على ما يجري (مخطط »)4١‏ وكذلك في 
مکتبة | کستر العامة (مخطط ۵) ومکتبة فرعونت الرئيسة (مخطط ۳۲). 
0 مركز الوسائل 

يوضع مر كز الوسائل في المكتبات الصغيرة قرب منتصف المبنى في مكان تسهل على الداحل للمكتبة رؤيته 
والوصول إليه. ویکون قریباً منه الفهرس البطاقي أو طرفية فھرس وجموعة المراحع ومقصورات قراءة فردية وغرف 
حث. آما في الکتبات الکبری فیراعی فصله عن الناطق ذات ار كة التشطة مثل مناطق القراءة العامة والندمة ال رحعية 
(صورة ۱۸۷ )؛ لأنه عادة ما يشتمل على مرافق للإنتاج» ویتطلب مستوی من الاضاءة یختلف عنهاء وهو ما لوح ظ 





التنظیم الداخلي 





ی بعض الکتبات» مثل مکتبة دلس ال ركزية العامة (مفطط (YA‏ ومکتبة کشوا- لیتون (خطط ۰۳ ومکتبة ميري 
إفلين بلاج - هوي في جامعة تكساس للمرأة الى وضعته منفرداً في القبو "” (خطط (во‏ ومکتبة حبسون العامة ال 
Le 9ٰ۳ АҚЫҚ САС жала AE‏ 





صورة (۱۸۷): منطقة الصغرات од‏ مکنبة جافعية 
لاحظ دمها مع الراجع مکانا واضاءة 





صورة (۱۸۸): رکن قراءة مصغرات فی مکتبة عامة 
لاحظ عرله عن بقية المكتبة وإمكان الععحكم في إضاءته 


المنبعفة من هذه المرافق على القراء فيه أو في المناطق 
ھاورق كأن تفصل غرف العرض عن قسم الوسائل 
كما هو الأمر في مكتبة مركز البحرين للدراسات 
و ES‏ والبحوث. وينبغي عدم وجود نوافذ في منطقة الوسائل» 
لاحظ وضع خزائن المصغرات أمام النوافل وذلك لمنع انعكاس أشعة الشمس على شاشات أجهزة 
القراءة أو شاشات العرضء وكذلك لمنع تأثير حرارة 
الشمس على أوعية المعلومات غير المطبوعة (الصورتان 


.)۱۹۰ ۹ 





٦‏ مناطق القراءة العامة 

تختلف رغبات القراء حول أماكن القراءة. لذا 
يوصى بتعيين أماكن مختلفة Ju‏ قاعات قراءة كبيرة 
الساحق ae‏ بقرب خزائن الکتب (صورة ۱۹۱) ۔- 





صورة (۱۹۰): قسم الوسائل في مکتبة عامة e‏ ملاصقة لها ومقصورات قراءة مفتوحة» 
لاحظ تأثیر الشمس علی مکتب اخدمة a ый,‏ 
وغرف مناقشة للمحموعات. 

ففيما يتعلق بقاعة قراءة الصحف والدوريات الجارية تكون في منطقة قريبة من المدحل كما هو الأمر في الكتبة 
المركزية لمدينة كويبك (مخطط )١7‏ ومكتبة شيفر للقانون (مخطط (ҮЛ‏ ومكتبة کشوا لیتون (خطط ۳6)» ومكتبة 





بط لباني Ze‏ 


رص بہت NN‏ 


مركز البحرين للدراسات والبحوث (مخطط ۳۹)؛ ولیس ی منطقة بعيدة عنه کما هو في مکتبة التاریخ وابغرافیا 
يجامعة برشلونة (مخطط 1) ومكتبة جامعة بوردو (مخطط «(Үе‏ حتی لا یضطر قاصدوها ال السیر مسافة طويلة. 


وتكون مناطق القراءة العامة كما هي الحال في 
مكتبة الفيزياء والكيمياء في جامعة برشلونة 
Universitat de Barcelona Biblioteca de Fisica‏ 
 )٠١ bhe) °" i Quimica‏ في آماکن بارزة وقريية 
من المجموعات العامة» ولا تشكل في الوقت ذانه حائلاً 
بينها وبين القادمين إليها. 

وإذا كانت المكتبة نحتوي على عدد من مناطق 
القراءة في أدوار متعددة فتكون بسيطة في تنظيمهاء وتتبع 
نمطا واحدا؛ كأن تكون في الجهة الشرقية أو في الجهة 





صورة (۱۹۱): منطقة قراءة في مکنبة حكومية 


لاحظ الفصل الواضح بين منطقة اجموعات ومکان القراءة. لاحظ آیضا وضع الناضد 


في ighi‏ الشمالية 


الجنوبية من كل دور كما هو الأمر في شورز (خطط )٠٣‏ ومکتبة كونلي (خطط ۳۰). واذا کانت قاعات 
القراءة في دور واحد فتوضع مكاتب الخدمات» على سبيل المثال» مواجهة للمداحل» وتوضع الخزائن في جهة واحدة في 
جميع الحالات. ويمكن ف هذا الصدد تغيير لون الفرش في كل منطقة حتى يسهل على المستفيد معرفة مکان وجودہ. 


ويراعى في كل الأحرال حعل مناطق القراءة هادئة وبعيدة 


حيث إن وضعها بقرب هذه يرفع من مستوى الضوضاء فيهاء كما هو الأمر في مكتبة العلوم الطبية بكلية تكساس 


كما ينبغي فصل مناطق القراءة فصلاً واضحاً عن منطقة الأطفال كما هو في مكتبة برمنجهام العامة (مخطط 
۰ وقد عانت المكتبات الي ۸ تأحذ بهذاء مغل المكتبة الكولومبية (مخطط )١١‏ ومكتبة لكستن العامة (مخطط 


۰ من تأثیر ما جري في مناطق الأطفال على حمل الحو العام في مناطق القراءة. 


وقد لوحظ وضع مناضد القراءة بقرب مناطق 
التخزين في بعض الکتبات التحصصةءة (صورة ۰0۱٩۲‏ 
ويبدو أنه لا بأس في ذلك» نظرا لطبيعة مرتادي هذه 
المكتبات وكثرة ترددهم على الخزائن. على أنه لا ينبغي 
أن يفهم من هذا أن تكون بين مناطق التخزين» كما هو 
الأمر مکتبة التاریخ وا مغرافیا بجامعة برشلونة (مخطط 
7 ومکتبة العلوم الطبية بكلية تکساس لطب تفویم 
العظام (مخطط ۸)ء ومکتبة حامعة مرسر (عنطط ۰0۲۷ 
ومکتبة کشوا - لیتون (عخطط 4 ۳). 





صورة (۱۹۲): منطقة قراءة وتجموعات في مكتبة متخصصة 
لاحظ قرب الاضد من خزائن الکتب 


وقد عمدت بعض الکتبات. مثل مکتبة بلیزنتون (مخطط ۱7) ومکتبة شیفر للقانون (خطط ۳۱ إلى تقسيم 
أماكن القراءة إلى مناطق صغيرة. وقد أثبت هذا فاعلیته ی تخفیف مستوی الضوضاء فیها. 





AYN 


مکن هذا من الوصول لیها حینما تکون هذه الکتبات مغلقة. 

آما مقصورات القراءة الفردية وغرف البحث وغرف الدراسة 
المشتركة الي يؤمها غالبا أعضاء هيئة التدريس أو طلبة الدراسات العليا 
أو الباحثون فقد اختلف تعامل المكتيات معها اختلافاً بيناء نقد وضعتها 
مکتبة ستاویل 444 Stawell Regional Library‏ في استراليا في آطراف 
قاعات القراءة بقرب ا مدران ٭“. و رکزتھا مکتبة جامعة البحرین ۔۔_ 
الدراسات العلمية (صورة )۱٩۳‏ نی منطقة واحدة في الدور الرئیس 
منفصلة عن بقية المناطق الأخرى (مخطط 77)» وجعلت مكتبة جامعة 
متشجان ف دیربورن عدداً کبیرا منها قرب منطقة تخزین احموعات 
(صورة ۱۹6). وقد لوحظ وضعها في كثير من المكتبات في أماكن قد لا 





By pe‏ (۱۹۳): منعلقة مقصورات فردية في مکتبة جامعية تكون متاسبةء فقد وضعتها مكتبة أوني а У ы а а‏ ب 
لاحظ تجمیعها في مکان واسا. وفصلها عن الناعق العامة = 3 ويل ر = 22 


آماکن الاستراحة Sygo)‏ ۰)۱۹۵ کما وضعتها مکتبة حامعة البحرین 








صورة (4 ۱۹ منطقة مقصورات فردیة فی مکبة جامعية صورة (۱۹۵): جلسة استراحة فی قسم الدوریات ASS‏ جامعية 
by‏ قرب القصورات من السلم والمصاعد لاحظ تقارب القاعد. lal bey‏ وضع الجلسة بين المقصورات الفردية 





صورة (۱۹۲)): منطقة قراءة فی مکتبة جامعية صورة (۱۹۷): منطقة قراءة في مكتبة جامعية 


لاحظ قرب المقصورات الفردية من منطقة القراءة العامة لاحظ وضعها فی [حدی المرات الرئيسة 


العلوم الإنسائية محاذية لممرات رئيسة تكثر فيها الحركة أو في الدور الرئيس الذي يكثر مرتادوه ''» ووضعتها 
مکتبة ملر التذ كارية ملاصقة لناطق القراءة العامة (صورة .)١957‏ ووضعت مكتبة جامعة مرسر بعضا منها في الدور 
الرئیس (خطط ۲۷). 








ونظراً لطبیعة مستخدمی القصورات الفردیة ینبغي الحرص بصفة عامة على وضعها في أماكن هادئة بعيدة عن 
الح ركة ومصدر الضوضاء (صورة ۱۹۷)» وإذا رئي وضعھا بقشرب ال دران يراعى ألا تتأثر بالشمس أو .عكونات 
النوافذ (صورة ۱۹۸)ء وتوزع بطريقة تخفف من تأثير الجالسين فيها على بعضهم аз) (144 6) кг)‏ بصفة عامة 
أن تكون ف أي دور غير الدور الرئيس. 





صورة (1۹۸): منطقة مقصررات فردية في مكبة جامعية صورة (۱۹۹): منطقة مقصورات فردية في مكتبة جامعية 
لاحظ وضع القصورات باللسبة والستائر لاحظ تدرج مستویات القصورات 


ويفضل ف الکتبات الکبيرة الاستفادة من الناطق 
انمحاذية للجدران في وضع مناضد, كما هو الأمر ف 
مكتبة جامعة pial‏ 0 (مخطط »)١5‏ وهنا ينبغي الت ركيز 
على الجدران الشمالية والجنوبية (صورة )۲٠٠١‏ س 
وكذلك الشرقية في بعض المناطق (صورة )۱١۱‏ س . 
ويجب العمل في كل الأحوال على تحنب وضع مناطق 
القراءة في الجهة الغربية من المبنى لطول تعرضها لأشعة 
صورة (۲۰۰): رکن قراءة فی مکتبة جامعية تحت سطح الْرض الشمس (صورة \ (У‏ واذا كان لا مناص من ذلك 
= نف e‏ سس Lacs‏ الاحتیاطات اللازمة للتحفیف من آثر ذلك. 


Еч с ла 








وتتجه كشير من المكتبات الجامعية إلى تخصيص قاعات للدراسة 
المستمرة» وينبغي الحرص عندئسلٍ على إحداث مدحل خاص له يمكن 
استخدامه حينما تكون المكتبة مغلقة. ومن المكتبات الى أخذت بهذا 
مكتبة جامعة بوردو (مخطط )١5‏ ومكتبة جامعة مرسر (مخطط ۲۷). 


У‏ مناطق المجمو عاك العامة 
تلجأ كثير من المكتبات إذا زادت مساحتها على ألفين وسبع معة 
متر مربع إلى تعدد الأدوار. وهناك من يؤيد هذا التوجه كما أن هناك من 
يخالفه. فهو من ناحية إنشائية ‏ أقل كلفة» ورا يكون أكثر جمالاً إذا 
أحسن تصمیم البنی. إلا أنه مكلف من نواح أخرى» حيث يقتضي زيادة 
صورة (۳۰۱): رکن قراءة في مکتبة عامة مناطق الخدمة والمرافق العامة» كما هو Y Y‏ مكتبة المركزية 
لاحظ تأثير أشعة الشمس على هذا الركن الذي يواجه الغرب а н‏ العا > 
العامة (مخطط «(ҮА‏ كما ينتج عنه تكثيف المراقبة وزيادة كبيرة في 





التنظیم الداخلي 


استهلاك الطاقة. 


ویراعی وضع المجموعات في مكان واحد إذا كانت المكتبة تتكون من دور واحد فقط. أما إذا كانت تتکون من 
دورين فيحبذ تخصيص الدور الرئيس للخدمات العامة وجعل معظم المجموعات العامة في الدور الثاني» وهو ما أحذت 
به مكتبة بيل التذكارية (خطط ۱۷). 

ويفضل ‏ من ناحية اقتصادية ‏ جعل المجموعة العامة في مكان واحد في كل الأحرال ‏ إذا كانت المكتبة صغيرة - 
آو تقسیمها ال حموعات كبيرة ‏ إذا كانت المكتبة كبيرة ‏ بحيث تشغل معظم الدور الذي توجد فيه ودون أن تفصل 
عناطق قراوة ''» وهو ما آحذت SN ja a‏ شورز (خطط ۳۰) ومكتبة كونلي (خطط ۳۵)» 
و کانت النتافج مشجعة لل حد کبیر. 

أما في حالة تعذر إيواء المجموعة العامة في دور واحد تحعل مناطق ا جموعات لپ الدور الأول أو الأدوار الأولل» 
و تخنصص الأدوار العليا لمناطق القراءة حتى لا يتطلب الأمر ثقوية الأساسات وأعمدة جميع الأدوارء وقد أحذت بهذا 
بعض المكتبات مثل مكتبة كشوا ‏ ليتون الي ركزت مجموعاتها في الدور الثاني والدورين ТЕ н) ола‏ 
من ناحية عملية؛ فإن الأمر يخضع لطبيعة المكتبة. فإذا كان معظم المستفيدون منها يستخدمون قاعات القراءة فإن الأمر 
يستدعي وضع هذه القاعات في الأدوار الأولى ووضع ا حموعات لپ الأدوار العلياء كما هو الأمر في مكتبة أونيل 
(خطط ٤)ء‏ وذلك لتخحفيف الحركة في البنی وتوفیر الطاقة الق تتطلبها الصاعد عادة. آما إذا كانت المكتبة تتوسع في 
الإعارة الخارجية ويقل استخدام المستفيدين لقاعات القراءة ‏ كما هو الأمر ف كثير من الکتبات التخحصصة ‏ فان من 
الأفضل وضع قاعات القراءة في الأدوار العليا وتخصيص الأدوار الأولى للمجموعات. 

وقد عمدت بعض المكتبات» متل الکتبة البريطانية (خطط 4۸) "" ومكتبة جامعة University of Linz jil‏ 14 
في النمساء إلى تخزين أحزاء كبيرة من مجموعاتها نْ أدوار تحت مستوى سطح الموئع. ولعل هذا قد يكون مفيدا إذا 
كانت المكتبة تتبع سياسة الرفوف المغلقة. كما اتخذ كثير من المكتبات البريطانية خطة وضع المخموعات في وسط الدور. 
وإحاطتها بمناطق للقراءة *' . وييدو أن السبب في ذلك هو الرغبة في أن يستفيد القراء من الضوء الطبيعي وحماية 
le post‏ في الوقت ذاته من آثار أشعة الشمس. 

ومن الفید التاً کید علی عزل ابحموعات العامة عن 
مناطق القراءة» وكذلك عن الأعداد الجارية من 
الدوريات حتى لا تكون مناطق القراءة عائقاً في سبيل 
الوصول الیها من ناحية ولا تتعسبب حركة المترددين 
على مناطق التخزين في رفع مستوى الضوضاء يي مناطق 
القراءة من الناحية الأحرى. والشيء نفسه يصدق على 
حلسات الاستراحة الق یفضل آن تکون منفصلة تماما 











صورة (۲۰۲): منطقة جموعات في مكتبة عامة عن مناطق التخحزین بحواحز یر دائمة حتی لا تتقاطع 


حركة مرتادي المنطقتين. على أنه ينبغي الإشارة هنا إلى 
أنه قد يكون من المفيد تمكين القراء من الجلوس مؤقتا إلى جانب الخزائن لتصفح المواد قبل استعارتها (صورة ۲۰۲). 


لاحظ مقاعد القراءة القتة بقرب ازائن 





التخطیط لباني الکتبات 


ومع أنه يوصى بالاستفادة من المساحات القريية من الجدران في التخزين» وذلك لكبرها؛ فانه ينبغي معرفة أن 
ذلك مشروط بعدم وجود نوافذ كبيرة تتغلغل منها أشعة الشمس إلى المقتنيات. وقد أد ركت هذا مكتبات كثيرة» مشل 
مكتبة التاریخ وابلغرافیابجامعة برشلونة (خطط ٦)ء‏ ومكتبة بيل التذكارية (VY dede)‏ ومكتبة شيفر للقانرن 
(مخطط ۰۳۱ ومکتبة فرعونت الرئيسة (خطط ۲۲). 


وإذا اضطرت المكتبة إلى استخدام المساحة الي 
تمت الحد الأسفل من النوافذ أو المساحة القريبة منها 
all‏ اتخاذ الحيطة في ألا يصطدم الضرء 
الطبيعي مباشرة بعين الناظر إلى رفوف الخزائن (صورة 
۳ كما ينبغي الحيلولة دون اصطدام الأشعة بأية 
حهة من جهات الفزائن - خحاصة | كانت حديدية ‏ 
لما في ذلك من ضرر على محتوياتها. وعکن تحقيق ذلك 
بعدد من الإحراءات منها وضع ستارة تغطي اللجزء 





wg А x е ا و‎ 


صورة ١(‏ ؟): منطقة مجموعات الأطفال في مكتبة عامة 


لاحظ وضع A‏ تحت النوافذ مما يجعل أشعة الشمس تصطدم مباشرة بعيني الواقف 2 الأسفل من النافذة. 
في مواجهة الخزائن 


| وقد لوحظ في بعض المكتبات وضع المجموعات ذات الطبيعة الخاصة في أماكن غير ملائمة. فقد وضعت مكتبة 
زندرفان مجموعاتها الخاصة ومقتنياتها من الوثائق في الدور الرئيس (مخطط 5؟)؛ ووضعت مكتبة مقاطعة سمرست 
بحموعتھا الغلقة بقرب منطقة المدحل (مخطط .)4١‏ ونظراً لأن قاصدي مغل هذه ابحموعات قلة بالنسبة حمل عدد 
الرتادين يوصى بأن توضع ني أماكن قصيّة» لا في الدور الرئيس أو بقرب المدحل أو مناطق الحركة النشطة. ولعل 
وضعها في القبو» كما هو الأمر في مكتبة كريرار (خطط а (ТҮ‏ البديل المناسب. 


۸-مناطق العمل والمكاتب 

تكون مكاتب الموظفين الذین لحم علافة مباشرة بالمستفيدين قريبة منهم حتى يتمكنوا من مساعدتهم عند الحاحة. 
أما مكاتب الذين لاعلاقة مباشرة لهم .مجموع المستفيدين فتكون في مناطق بعيدة عن مناطق ال خدمات والقراءة کان 
تكون في القبر» كما هو الحال في كثير من المكتبات الكبيرة» منل مکتبة حامعة آدنبره (خطط ۰)۱٩‏ ومكتبة دلس 
المركزية العامة (مخطط ۲۸)» ومکتبة زندرفان (مخطط ۲۹)ء ومكتبة أونيل في كلية بوسطن (مخطط 4) ''؛ أو في 
الدور الأعلى كما هو في إدارة المكتبات والوثائق بولاية كنتكي (مخطط »)١‏ والمكتبة المركزية لمدينة كرييك (مخطط 
)١١‏ ومكتبة برمنجهام العامة في الولایات التحدة (خطط ۱5)» ومکتبة بیل التذ كارية (خطط ۱۷ ومكتبة 
لکستان العامة (مخطط ۳٩‏ ومكتبة ليفونيا العامة (مخطط ۳۷) ومكتبة مقاطعة هنترفل مادیسون العامة ۲" (خطط 
۳) ومکتبة ميري افلین بلاج - هوي لي حامعة تکساس (во Шы) АШ‏ ومكتبة ولاية متشجان (مخطط (EV‏ 

أما في المكتبات الصغيرة والتوسطة فتکون الوحدات ال لا علاقة مباشرة بين وظائف شاغلیها ومرتادي الکتبة - 
مثل مکاتب الادارة والشعون الالية والسكرتارية - بعيدة عن الناطق العامق» كما هو الأمر في مكتبة مقاطعة تبكانر 
العامة (مخطط ٠‏ 4). والأفضل أن تكون في أحنحة أخرى كما هوالأمر في مكتبة مقاطعة كلارك العامة (£Y L dat)‏ 
حصوصاً إذا كانت المكتبة تخدم خمسة وسبعين ألف مستفيد أو baby ST‏ يتعلق بالإحراءات الفنية ف المكتبات 
الصغيرة فتكون قريبة من مدحل يخصص لاستلام أوعية المعلومات الي تم شراؤهاء أما في المكتبات الكبيرة الي قد تضع 





هذه المنطقة في أحد أدوارها العليا فتكون قريبة من مصعد حاص لنقل المواد منها وإليها. وقد حعل التوسع في استخدام 
الحاسب في المكتبات من الممكن فصل منطقة الإجراءات الفنية عن منطقة الفهارس. 

وقد وضعت بعض المكتبات» مثل مکتبة حامعة أدنبره (مخطط 0۱۹ ومکتبة حامعة مرسر (مخطط ۰)۲۷ ومکتبة 
مقاطعة تبكانو العامة (مخطط ٠‏ 4)» ومکتبة هيجرتي مجامعة در کسل Бағ)‏ 4)» وحداتها الادارية والفنية و آحزاء 
منها ی آدوارها الرئيسة أو في الأدوار الى تعلوها مباشرة. وف هذا إضاعة لأماكن ثميئة ينبغي أن تخصص للمناطق الي 
يقصدها أكبر عدد من مرتادي المكتبات. 

وتُنظم مناطق عمل الموظفين بطريقة يراعى فيها التسلسل المنطقي وسهولة انسياب الحركة. ويمكن أن توضع 
عمليات الفهرسة والتصنيف في قاعة كبيرة تقسم بقواطع غير دائمة أو بخزائن حتى BLY‏ بعضهم ج ر كة البعض 
الآخر. ويُعمل دائماً على ترتيب مناطق عمل الوظفین بحیٹ تعکس الانسیاب العضاد للعمل من رصيف التفريغ إلى 
Я‏ منطقة الاستلام فمنطقة تنمية الموارد ثم إلى منطقة 
التصنیف والفهرسة وبعد ذلك إلى منطقة الخندمات 
العامة. ونظرا لطبيعة العمل في منطقة الإجراءات الفنية» 








м 
ا مشحعةعلی العسل (صورة ٢۷۰)؛ لذا فقد جعلتها‎ 
بعض المكتبات تطل على الخارج أو علی مناظر طبيعية.‎ Й 
حال کون البنی الزمع انشاژه لکتبة عامة‎ gy 


صورة )£ ۰ ۲): منطقة الاجراءات الفنية في مکنية عامة صغيرة تکون مناطق عمل موظفي اخدمة الرحعية فريبة 


من منطقة الاعارق وتكون هذه الوحدات غير منفصلة 
عن الإدارة ومنطقة الإجراءات الفنية مع الحرص على فصل جميع هذه الوحدات عن المناطق العامة (شكل .)٠١‏ 
ويراعى أن تكفي المساحات المحصصة لمنطقيٍ الخدمة المرجعية والوسائل السمعية البصرية لاستيعاب العاملين فيهما 
ونشاطاتها التعددق الت تشمل فيما تشمل فحص هذه المواد والقيام بأعمالهم الببليوحرافية المعتادة. ولا مانع من وضع 
بعض الکاتب فی مناطق أخرى تبعاً لما تمليه الحاحة. وقد رأت بعض الکتبات الصغيرةء مشل مکتبة واردر العامة 
Warder Public Library‏ `" ب الو لایات التحدة. حعل مناطق عملها الفنية والادارية ٍ جناح منفصل عن منطقة 
الخدمات ما قلل من مستوى الضوضاء في كلتا المنطقتين. 

ويفضل فصل مناطق عمل المتخحصصين عن غير التخعصصین إذا كانت المساحات المحددة لمناطق العمل تمكن من 
ذلك. والسبب في ذلك هو كونهم يزاولون أعمالاً تختلف عن بعضهاء كما أن المساحات الي А‏ للمتخصصين عادة 
ما تكون أكبر من غيرها ' ". ومن المفيد استخدام قواطع غير ثابتة ‏ مثل الخزائن ‏ في فصل مناطق العمل عن الممرات 
الرئيسة حتى لا تؤثر الحركة فيها على مستوى الأداء. 
9 المناطق المتعددة الأغراض 

تشمل هذه المناطق الأمكنة ال تخصص للمحاضرات والاحتفالات والعارض والدروس. وتکون قريبة من الدحل 
أو في القبوه كما هي الحال في مكتبة كريرار (مخطط ۳۳) ومکتبة لکسنن العامة (خطط ٦ء‏ ويمكن أن تكون 
بقرب منطقة الأطفال. ويراعى عند التصميم إمكان الوصول إليها والاستفادة منها حتى في غير ساعات عمل المكتبة. 


لاحظ اکتظاظها بالواد. لاحظ آأیضا خلوها من النوافذ 
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۲ء ومکنبة ولاية متشجان (خطط 4۷). ويجب ألا يؤثر ما يجري فيها من نشاطات على أعمال المكتبة المعتادة. 


¿dll qua ll JA lo ٠١ 
والصاعد ومصاعد الکتسب والأحزمة‎ )٠٠٢ تحتاج المكتبة إلى وسائل للنقل» مثل السلالم والسلام الالية (صورة‎ 
واحد أو صغيرة.‎ уйе (صورة 07؟) وأجهزة الحاتف وأجهزة النداء» ما لم تكن المكتبة ذات‎ conveyor belts altii 
وحتى في الحالة الأحيرة لا تستغني عن سلم رئيس ومصعد واحد في‎ ۱ 
الأقل. وقد عانت المكتبات الي تتکون من آکثر من مستوی واحد ولا‎ 
يتوفر فيها مصاعدء مثل قسم الرجال لی مکتبة لك عبدالعزيز العامة‎ 





صورة ره ۰ ۲): منظر خارجي لکنبة وطنية صورة (۲۰): منطقة جلب أوعية العلومات ی مکتبة عامة 


لاحظ السلم الكهريي الذي یتوسط الدرج لاحظ مصعد الکتب وا زام الناقل 


(عخطط ۱۳) من عدم امكانية تنقل ذوي الظروف الناصة فیها. 
; ویعتمد العدد اللطلوب من السلا م والصاعد على مقدار الحركة في المبنى ومساحة الدور ویبحمل مساحة البنى 

وق الوقت الذي را يكون فيه مغل هذا السلم مقبولاً في المكتبات الكبرى؛ فإنه لا يكون كذلك في المكتبات ذات 
المساحة الصغيرة. والوضع الأمثل للسلم أن يكون صغيراً ومفتوحاً كما هو الحال في مكتبة جامعة ميامي بكورل جيبلز 
a University of Miami Library at Coral Gabels‏ في الولايات المتحدة . 

ومن الضرورة عکان احتیار مواقع مناسبة للسلم الرئیس والصاعد العامة والسلام الإضافية إذ إن ذلك يؤثر في 
المخطط بأكمله. ویجب فی سهلة الاستخدام وتميّز أول درجاتها وآعرها oO‏ ویصل الستفید 
الیها دون عنای ولا تعيق في الوقت ذاته الحركة في المبنى أو توثر على المناطق العامة فيه (الصورتان ۷ و ۲۰۸). 

وكثيراً مايوضع السلم الرئيس والمصعد ودورات المياه وغيرها من الخدمات الثاببّة في مکان واحده 
ويترك باقي المساحة ليتم التصرف فيه دونما معوقات. وهذا النوع من التصميم يقلل من الجدران الداخلية 
القابتة. 

وقد وضع السلم الرئيس والمصاعد في كثير من المكتبات» مثل إدارة المكتبات والوثائق بولاية كنتكي 
de has)‏ ۱ وم رکز العلومات والکتبة الشرقية (خطسط ۰0۲ وم رکز الکتبة للتعلیم (مخطط y (Y‏ 
آونیل (عخطط 4)» ومكتبة الملك عبدالعزيز العامة ¿(UE dede) do ls LL yr de)‏ 





صورة (۲۰۷): منطقة جموعات فی مکتبة جامعية صورة (۲۰۸): منظر داخلي فی مکتبة عامة 
لاحظ مرج السلم الاأعلی وتأثیره علی هذه النطقة لاحظ توسط السلم الرئیس لنطقة الخدمة المرجعية وبعده عن الدخل 


ومكتبة تركسار (مخطط ۱۸)» ومكتبة جامعة مرسر YY bht)‏ ویکتبة شورز (خطط ۰)۳۰ ومكتية 
کریرار (خطط ۳۳)ء ومکتبة کشوا لیتون بكلية سانت مبري (خطط ۰)۳4 ومكتبة كونلي يجامعة لاسال 
(خطط (Yo‏ ومكتبة لكستن العامة AS‏ ومکتبے لیفونیا العامة (خطط ۳۷)؛ ومكتبة ولاية 
متشجان (EY bhs)‏ قرب الدخل (Чай‏ وكان لهذا دور ملحوظ في تسهيل التنقل على الرواد من ناحية 
وتقليل كثافة الحركة من ناحية أخرى. 

ووضع السلم الرئيس أو الصعد في مكتبات أخرى في أماكن غير مناسبة كأن تكون بعيدة عن 
المدحل الرئيس» كما هو في مكتبة العلوم الطبية بكلية تكساس لطب تقويم العظام (خطط ۸)» ومكتبة 
برمنجهام العامة (خطط »)٠١‏ ومكتبة مرسر (مخطط ۲۷)» ومكتبة فرعونت الرئيستة (خطط ۳۲)» ومکتبة 
ملر التذكارية (مخطط 44)» ومكتبة ميري إفلين بلاج هوي (مخطط »)٠١‏ ومكتبة هيجرتي بجامعة 
د ركسل (خطط ٦ء‏ وكان نتيجة هذا زيادة غير مرغوبة في الحركة في الدور الرئيس أنرت على المناطق 
المجاورة. 

ووضع في مكتبات آحری» مشل مكتبة الفرقان في بيت 
القرآن (مخطط 4 والکتبة ال ركزية لديتة کویبك (خطط ۱۲)» 
ومكتبة برمنجهام العامة (مخطط »)١5‏ ومكتبة جامعة أدنبره 
(مخطط ۰۱٩‏ ومکتبة حامعة البحرین سب الدراسات العلمية 
(عخطظ ۰0۲۲ ومکتبة شیفر للقانون (خطط ۳۱ مکتبة مقاطعة 
هنتزفيل ماديسون العامة (مخطط ٩۳‏ في منتصف البنی. وقد أثر 
ذلك على المستفيدين من كثير من الوحدات ابحاورة. ولعل آوضح 
مغال على ذلك مانتج عنه من ضوضاء في مكتبة مقاطعة هنتزفيل 
ماديسون العامة حيث أثر على المستفيدين من فاعة القراءة 


والدوریات (صسورة ۲۰۹). 





8 (۲۰۹): منظر داخلی في مکتبة عامة ‏ . ع ‘ ۱ . 
a‏ كما وضع السلم الرئيس أو المصعد في بعض الکتبات قرب 
وحدات عامة ما أثر على سير العمل فيها أثرا بالغا. ومن الأمثلة على 





التنظيم الداخلي کا 
ذلك وضع المصاعد بين الإعارة ومكتب الإعارة بين المكتبات في مكتبة أونيل (مخطط 4)» ووضع السلم فرب منطقة 
القراءة في مكتبة تركسلر (مخطط .)١8‏ 

وبالإضافة إلى السلم الرئيس يوضع سلم آخر للطوارئ إذا کان البنی صضیراء ويقألف من أكثر من 
دور؛ СҮГІР‏ کبیرا فان الأمر يتطلب وضع سلم طوارئ في كل زاوية من زواياه الأربع الرئیسةء كما 
هو الأمر في مركز المكتبة للتعليم (خطط ۰)۳ ومكتبة المللسك فهد الوطنية الإيجابية (مخطط »)١4‏ ومكتية 
جامعة البحرين ‏ الدراسات العلمية (مخطط ۲۲) . 

وتوخذ کثافة الحركة في أوقات الذروة في الحسبان عند تحديد أعداد السلالم والصاعد وعرض كل 
منها ومساحتهء ويصدق هذا بصفة خاصة على مكتبات الكليات والجامعات. وقد لوحظ قلة عدد المصاعد 
في بعض المكتبات» Southeastem Louisiana University Uk zy 5,4 or Aula 5 fo‏ 
Ss y Library‏ ولاية متشجان ف الولایات التحدة بالرغم من تعدد آدوار البنی واعتماد نسبة کبیرة من 
е 42 22.‏ 
| ا المستفيدين. كما لوحظ الاستغناء كلية عن السلالم 
في بعض الکتبات والاستعاضة عنها بالصاعد. 
ومن الأمثلة على هذه مكتبة لكستتن العامة الي 
تقتصر وسيلة الانتقال الرأسي فیها من الدور SO‏ 
إلى الدور النامس على المصاعد. وكان لمذا أثر 
كبير في زيادة تكاليف الطاقة وطول مدة الانتظار. 


كما توحذ أحوال الطوارئ في الحمسبان» مع 





صورة ۰ ۲۱): منطقة مجموعات وقراءة في مكتبة عامة. 


لاحظ المساحة التي استتزفها السلم الخلزوني معرفة أن الناس خلالها يميلون إلى LAS A‏ 


واحد. لذالا يقل عرض السلالم الي بين الأدوار 
عن متر واحد" ". وإذا كان السلم جروا من ls ii y‏ 
فيجب أن يؤدي مباشرة إلى باب حارجي» ويصمم هذا الباب 
بحيث يفتح من الداحل خحلال ساعات عمل الکتبة دون احاجة 
إلى مفتاح. 


الحلزونية لمظهرها الجمالي؛ فإنه يوصى بتجنبها في معظم الأحوال 
لأنها تستنزف مساحة كبيرة حتى لو كانت ضيقة (صورة 
N‏ الحلزونية أقل سوءا في البلدان الي 
и |‏ أ ميل أهلها إلى السير في الجسانب الأيمن من الطريق حيث سيسلك 
صورة (111): سلم في مكتبة جامعية | الصاعد - الذي غالبا ما يكون أكثر حذرا من النازل ‏ الجهة 
a‏ ومن المفيد إنارة السلالم العادية والحلزونية بوحدات إضاءة إضافية تكون قريية من 


مواطی الأقدام (صورة (YN)‏ 








التختطيط ايانى المكتيات 
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وقد تفرض طبوغرافية موقع البنی آو الناحية ا لحمالیة إحداث مستويات ختلفة ضمن الدور نفسه ویتجه الصمم 
عندئل إلى استخخدام درحة أو درجتين» وهذا حطأ كبير يجب تحنبه» إذ إن معظم الحوادث تقع عند هذه الأماكن» 
وعکن استبدال منحدر Lge ramp‏ حيث لا حطورة منه - إذا م تزد نسبة انحداره عن خمسة في المئة -. وهو يجعل نقل 
أوعية المعلومات والأجهزة وتنقل المعاثين أمرأً أكثر يسراً. كما أن التعامل مع المنحدرات أسهل من التعامل مع الدرج 
عند الرغبة في الإضافة إلى المبنى القائم. وإذا كان لا مفر من استخدام الدرج فيجب أن يحصر الأمر في أضيق نطاق» 
وتضاء النطقة وتوضع قبلها علامات تنبيه واضحة. 

وقد أثبتت السلا لم الملتحركة جدواها في المناطق ذات الحركة الكثيفة» فطاقتها الاستيعابية تفوق طافة الصاعد» 
وهي قد تكون أقل استهلاكاً للطاقة منها إذا كانت من النوع ذي التوقيت. لذا يوصى باستخدامها في المناطق الي لا 
تزيد على أربعة أدوار» ويفضل أن تكون بين دورین فقطء كما هي الحال في مكتبة جامعة ميامي بكورال جيبلز. كما 
تكون في أماكن مناسبة بحيث لا تعيق خارجھا الحركة ف المبنى. 

وفيما یتعلق بالصاعد یکون الوصول زلیها سهاث وتکون متصلة مباضرة عدحل متدرج عکن آن یستخدمه 
العاتون وئکون فی مكان واحد ما م تکن الکتبة کبيرة للساحة" ". ومن ناحية اقتصادية یفضل آن تکون کبیرق 
بالإضافة إلى فائدة ذلك للمعائين. 

وكما تحتاج المكتبة إلى مرافق للنقل الرأسي تحتاج إلى مرافق نقل أفقي إذا كانت تخدم مميطاً معيناً يفصلها عنه 
فاصلء وقد یکون مرفق النقل الأفقي جحسرا ‏ كما هو الأمر في مكتبة كلية آن آربر Ann Arbor JLer¥! 3 Joy‏ 


E : м 






صورة (۲۱۲): منظر خارجي لکنبة کلية صورة (۲۱۳) منظر خارجي لکتبة جامعية 
لاحظ الجسر الذي يربط المكتبة بمبنى الكلية لاحظ اسر الذي یربط البنی القدیم بالبنی احدید 


(ХХҒ ؤدءمتكد8 02 80001 (صورة 7117) وفي مكتبة جامعة نيفادا في الولايات المتحدة (صورة‎ Administration 
جزءاً من مبنى المكتبة بجزء آخحر أو يربط المبنى بالكلية الي يخدمها كما هر الأمر 3 مكتبة كريرار‎ des y أو نفقا‎ 
(خطط ۳۳). ویراعی عندئنٍ ما يأتي:‎ 

(أ) حعل نهايات الحسر أو النفق في مناطق واضحة وفسيحة. 

(ب) وضع لوحات إرشادية واضحة ومضيئة. 

(ج) استخدام ألوان فاتحة في الحدران والأرضية. 

(د) تكثيف الإضاءة والتهوية. 

(ه) إحكام السيطرة الأمنية عليه (صورة 4 ۲۱). 





вы: ۳ Y ль رن‎ O tee مھ‎ ЫНЫ ыыы ча ыра сыч эши шна ындай 


1 مناطق الاستراحة والانتظاو 

عادة ماتكون مناطق الاستراحة مصدراً من مصادر 
الضوضاء خخاصة ف المكتبات العامة الي تقدم خدماتھا 
للأطفال أو في المكتبات اللجامعية» لذا يجب أن تكون ف 
أماكن محددة ومنفصلة عن أماكن القراءة والبحث. وقد 
وضعتها بعض الكتبات» مثل مكتبة العلوم الطبية بكلية 
تكساس لطب تقويم العظام (مخطط 8) ومكتبة مقاطعة 





صورة ٤(‏ ۲۹)): مر يربط مكتبة جامعة بكلياتها 2 ۲ wer‏ : ; 
لاحظ كثافة الإضاءة ووجود مخارج تكبيف وجهاز إنذار هنتزفل ماديسون العامة (خطط Ә (ЖҮ‏ أماكن غير 





صورة ره :)7١‏ جلسة استراحة في مكتبة جامعية صورة (5١1؟):‏ منطقة اسراحة في مكتبة جامعية 
لاحظ الاستفادة من المنظر الطبيعي لاحظ تناسق ألوان المقاعد والفرش وآنیة الشجر 





صورة ر ۲۱۷): بهو مدخل مکبة عامة ٠‏ صورة (۲۱۸): الدخل الداخلي لکتبة حكومية 


لاحظ عدم تأثير منطقة الانتظار علی الکتبة لاحظ عرل منطقة الانعظار عنه وجعلها تطل علی منظر طبيعي 


مناسبة ما أثر تأثيراً سليياً على الوحدات ابحاورته ووضعتها مكتبات أحرى» شل مکتبة هيجرتي بجامعة د ركسل 
KEN ВН)‏ أماكن مناسبة مثل الأقبية فتدنى مستوى الضوضاء فيها. 

ويوصى بصفة عامة بوضع مناطق الاستراحة في أماكن يسهل على أكير عدد من المستفيدين الوصول إليها دون 
السير مسافة طويلة في المبنى. كما يفضل أن تكون ف الناحية الشرقية أو الغربية من المبنى إذا كان في جدرانهما نوافذ 
واسعق ولابمكن الاستفادة منهما في القراءة أو تخزين ا حموعات. وی هذه الال تتخذ jan‏ الاحتياطات الى تخفف 
من تغلغل أشعة الشمس مثل غرس أشجار أمام هذه النوافذ أو وضع مصدات ثابتة أو متحركة أو جعل هذه النوافذ 
مائلة. 





| التخطیط آباني الکتبات 
۱۳۲ ر 90960 می مرو سی рн бынау ынан e‏ 
ومن الضروري جعل هذه المناطق بعيدة عن أماكن تُخزین ا حموعات ومقصورات القراءة الفردية ومناطق القراءة 

العامة ومنطفة الخدمة المرحعية. ومن المفيد وضعها بقرب دورات المياه والهاتف العام» وأن تكون مطلة على منظر 
طبيعي (صورة »)۲٠١‏ ویراعی تناسق مکوناتها (صورة ۲۱۳). 





صورة (۲۱۹): منطقة الدعل فی مکبة dele‏ 
لاحظ جلسة الانتظار غير التقليدية. لاحظ أيضا قريها من منطقة الخدمة المرجعية 


وما یتبع أماكن الاستراحة أماكن الانتظارء وهذه يمكن أن تكون في منطقة المدحل (الصورتان ۲۱۷ و ۲۱۸) 
أو في ما يجاورها (صورة )1١5‏ أو في بعض الأماكن الي لایستفاد منها عادة مشل آسفل السلام (صورة (ҮҮ.‏ 
وتكون مقاعدها غير تقليدية» ولامانع من بروز الناحية الجمالية فيها. وتكون على هيئة وحدات صغيرة ولاتوثر على 
أداء العمل في المناطق ا حاورة. 





صورة :)۲٢٢(‏ منطقة اسزاحة فی مکتبة جامعیة 
لاحظ كيف استفيد من أسفل السلم 





«ағар cata! 


۱۳۳ 


رابعا: مساحات وحدات الکتبة 


تعد الساحات ال تخصصها مکتبة ما لوحداتها حير دليل على أولويات هذه المكتبة ". وإلى عهد قريب 
كان الاهتمام بإيواء مقتنيات المكتبات العامل الذي يقرر مقدار المساحة المطلوبة للمبنى. وقد تغير هذا المفهرم 
إلى حد کبیر نظراً لبروز المكتبات كظاهرة اجتماعية ذات علائة بالمجموع العام للسكان» وتوسعها ف تقديم 
خدماتها لمم بدلاً من تركيزها على الجمع والحفظ أو توجيه اهتمامها إلى فئة قليلة من النامن. لذا نقد أصبح 
عدد المستفيدين من المكتبة ونوعية الخدمات الي يتوقعها هؤلاء عنصرين مهمين في تقرير المساحة اللازمة لكي 
تستطيع المكتبة تقديم ما ينبغي تقديمه من خدمات على درجة مقبولة من الكفاية والفاعلية. 

وقد تغيرت مساحات مناطق حدمات LH ey J gpd pid tgs OL SY‏ الذي كان 
آبرز ملامحه کین الستفیدین من التعامل الباشر غير المقيد مع هذه Ая‏ لذا بدات وحدات المكتبة تتغير 
شكلاً ومضموناً. ونشأت وحدات لم تكن معروفة من قبل؛ مشل منطقة الاستعلامات وخدمة القراء والخدمة 
المرجعية والخدمات الببليرجرافية ووحدة الإعارة بين المكتبات وخحدمات الأطفال والخدمات الموضوعية» 
ومراكز التاريخ امحلي. ومع نشوء مشل هذه الخدمات أصبح من الضروري تهيئة الأماكن اللازمة لأدواتهاء ومن 
سيتولى أمرها بالإضافة إلى من سيستفيدون منها. وتختلف احتياحات كل وحدة من هذه الوحدات باختلاف 
طبيعتها والضوابط الى تحكم استخدامها. 

وقد بُذلت محاولات كثيرة للخروج بتصور عن المساحات اللازمة لإيواء مقتنيات المكتبات والعافلين وتقديم خدماته 
للمستفيدين. وكما هو متوقع اختلفت نتائج هذه المحاولات تبعا لتباين منطلقاتها وفلسفات أصحابها. 

فقد اقترح Wheeler-Githens 53 Ju,‏ صيغة رأيا أنه بمكن الاستفادة منها ی تحدید الساحة الناسبة للمکتبة 
لعامة اعتماداً علی معرفة عدد الستفیدین. وبتطبیق هذه الصيغة استنتجا آن التز الربع یستوعب مفة وعشضرة بحلدات وأن 
القاری یحتاج ۳,۷۲ منر مربع تشمل الاعارة والندمات والناطق الشاعة» y ir FAS Sol,‏ 
ША‏ السنة. ويجعل هذه في الحسبان تحسب المساحة المطلوبة للمكتبة العامة كما يأتي: 

(عدد الكتب + )11١‏ + (عدد المقاعد × ۳,۷) + (اطرکة + 4۳۰) ۳" 
فالمكتبة الي تعتوی علی معة ومسین آلف ملد وأربع مئة وخمسین مقعد وتنفذ ҮҮ,...‏ حالة إعارة في السنة ‏ على 
سبيل المثال ‏ ينصح أن تكون مساحتها الإجمالية: 
(f УТ, FHF (FV X fo) + (ANY EAO ana)‏ = 
AVIAR VO ۹‏ = 
٤‏ ۸ ماز مربع 





сла لیات‎ dae 
۱۳ 

وتفيد هذه المعادلة في تحديد المساحة» إذا أمكن التوصل إلى معرفة العدد المتوقع للمستفيدين» وحجم القتنیات» ومقدار 
الإعارة على وحه الدقة. 

وبدلاً من جعل عدد المستفيدين مرتكزاً لتحديد مساحة المكتبة» كما اقترح ذلك ويلر وحذنز» يرى ميفيسن 
or Mevissen‏ حجم المجموعات الفيصل في ذلك. فقد اقترح تخصیص معي متر مربع لمناطق القراءة في المكتبات التي تبلغ 
بجموعاتها ثلاثة آلاف де‏ وتزاد المساحة لتصل إلى 4/08 أمتار مربعة لتلك الي تبلغ مقتنياتها مع آلف بلد. ويقدر أن 
معظم المكتبات الي يقل عدد مقتنياتها عن خمسة وعشرين ألف بحلد ستستوعب 77,5 محلد في المنر المربع؛ أما تلك الي 
تصل مقتنياتها إلى معي ألف بحلد فستستوعب سبعين محلداً في المتر المربع "". 

ولا تتفق مواصفات الاتحاد الدوى للمكتبات وم راک العلومات مع ميفيسن في الاعتماد على عدد ا مجموعات ف 
حدید مساحات الکتبات؛ بل بحعل عدد الستفیدین الفیصل ی ذلك (حدول ۱) پر 


جدول رقم (۱) 
مساحات اجموعات تبعا ذ مراصفات الاگاد الدولي للمکتبات ұл. fay‏ 





أما ا مواصفات ا مؤقتة للمكتبات jll Interim Standards for Small Public Libraries 6 péwal! dole!‏ 
اقترحتها الجمعية الأمريكية للمكتبات فربطت بين مساحة مبنى المكتبة ومساحات وحداته والمجتمع الذي تخدمه (حدول 
۲ء وقد حعلت عدد الستفیدین الرتکز الرئیس لتحدید مساحته *۲. 

وربطت آلواصفات التعلقة .عساحة مباني المكتبات العامة الفنلندية أيضاً بين مساحة مبنى المكتبة وحجم المجتمع الذي 
تخدمه. فإذا كانت تخدم محتمعا لا يزيد عدد أفراده على ألفين؛ فإن مساحتها تكون فْ حدود متتين وأربعين متأ مربعاء ay‏ 
اممتمعات الأكبر من ذلك يضاف متين bj‏ مربعا لكل ألف من السکانء وإذا زاد عدد السكان على خمسين ألف تكون 
الزيادة مسین متا مربعاً لكل ألف من السكان “". وأحذت مواصفات الانحاد الدوي للمكتبات ومراكز العلومات 
طبيعة المستفيدين من المكتبة في الحسبان فائترحت أن يخصص في مكتبات الأطفال خمسة عشر من مربع لكل ألف مجلد (مع 
ملاحظة أن الخزانة تتكون من أربعة أرفف فقط). وف المكتبات الى تخدم ما يصل إلى عشرة آلاف مستفيد تكون المساحة 
بين مسة وسبعون ماز ومفة منز مربع؛ Ау‏ يتراوح عدد المستفيدين منها ما بين عشرة آلاف وعشرين ألف تكون بين معة 
М‏ مربع و و مسین متا مربعاء gl U‏ يزيد عدد المستفيدين منها على ذلك فيراعى عند تحديد مساحاتها فط 
الاستخدام و کنافته 2 

Kusack JLS y Lushington 024) - уй)‏ صيغة لمساحات المكتبة العامة راعيا فیها مرونة نسبية. فقد ریا 
تخصيص ما يتراوح بين خمسة وأربعين في المئة وخمسة وحمسين ف المئة للخدمات العامة والتخزين» وما يتراوح بين عشرين 
في المئة وحمسة وعشرين في all‏ لمناطق العمل» وما يتراوح بين خمسة وعشرين في المئة وثلاثين في المئة للمناطق المشاعة "*. 





۱۳۵ 


وقد به = Grossman Oley‏ رل آن من محدودیات استخدام هذه الصیغ وغیرها کونها مبنية نی معظم الأحيان على 
افتراض آن البنی مستطیل الشکل» ویخلو من العوائق الانشائية والناطق غیر منتظمة الشکل. لذا؛ فان هئه الصیغ لا ,عکن 
تطبيقها إذا حدث ما یخل بهذا التصور - مثل وحود عمود آو عدم [مکان الاستفادة من مساحة غیر منتظمة الشکل -- لا 
إذا أضيف إليها ما يتراوح بين عشرة و خمسة عشر في المئة على А у р‏ 
جدول رقم (۲) 
مساحات لمكتبة طبقا ل الواصفات امؤقتة للمكتبات العامة الصغيرة 
Interim Standards for Small Public Libraries‏ 


2-18 еа ze اف‎ Atase >e Oran о, >— {дь Yora > لستفیدین‎ ١ عدد‎ 
ӘҘ. їо... 

~~ 0 دہ رس‎ СМЕ) ір рё 

لكل مستفيد إضافي) 
مار طولي ۳۹۹ 75+ مز طول ۲ (۶+مز طول ۲ ( متر طولي ۱+ مر طرل 

(ls Yo JO‏ لكل ۲۰ علد) لکل ٦٢‏ جلد لکل ۲۹ جلد 

الساحة الصافية с‏ ۳ مز طول ۹ (+ متر مريع 5 (+ منز مربع 8 (+ مز مریم 

للدور رم" ) لکل ۱۰۸ ملدات) | لكل ٠١8‏ بجلدات) | لکل (ole ٠۰۸‏ | لكله ٠١‏ جلدات) 


١‏ (لکل ٠٤‏ مقعد 


dais YY JS) 30‏ + + ۽ مقاعد لکل 4 (لکل ۷۰ مقعد + 


£ مقاعد لكل مستفيد ٣۳ т‏ مقاعد لكل ٠٠٠١‏ 
Or‏ 


(Yours Gp tae (oO. dp |‏ 
jv VE +) £1‏ @ ۳ (+ مو مریع ۱۳۹ )+ е \Ё‏ مربع 
a РЕКТЕР a УА‏ پا نت ee) ahs‏ 
Сә‏ لكل مرظف فرق ) | لكل موظف فوق ۷) | لکل موف فوق ۱۳) 
مساحات إضافية 
£AA ۷ ar Yo YA Y‏ 
С»‏ 
المساحة الكلية YYo Ye с. Чо 45 ууу‏ (ار ٥ھ‏ مز Á ٦٠‏ ۰0 منز ۱ rar‏ زار ۵ منز 
VAN‏ مب شا у 5 i‏ 
М»‏ لكل مستي مربع لكل مستفيد) مربع لكل مستفيد) مريع لكل مستفيد) 


کا و کر ا ا ر قورف و ej ыйа Бу шалынар‏ 
بعض الکتبات علی سبیل الثال ‏ إلى تخصيص مساحات كبيرة للقراءة تطلعا منها یل التقید بالعاییر ال أقرتها بعض 
الجمعيات» مثل الجمعية الأمريكية للمكتبات وجمعيات مكتبات الحقوق الأمريكية؛ دونما دراسة متعمقة لواقعها قبل 
تخصيص المساحات. إذ إنه رما تفصح نتائج هذه الدراسة عن إمكان توفير مقدار كبير من المساحة الي تخصص عادة 
ol a‏ - ولا تستخدم - اتحصص لاغراض آخحری. 

ولعل من الناسب في هذا السياق التأكيد على أن ما يجب أن يحدد بحمل مساحة المكتبة ليس عنصراً 
واحداً فقط. فمجموع عدد المستفيدين وطبیعتهم وحجم القتتیات وطبیعته | ونمط الخدمة والاستخدام» 
بالإضافة إلى النمو المتوقع في جميع هذه العناصرء وما قد يحدث فیها من تغیرات عناصر لابد من حعلها ی 
ا حسبان عند تحدید بحمل مساحة البنی. كما تؤحذ هذه في الحسبان عند تحديد المساحات اللازمة لكل وحدة 
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من وحدات المكتبة عفردها. وعکن في هذا السیاق الاستتناس بتجارب الکتبات الشابهة عند حدید مساحات 
الساحات اللازمة لکل وحدة من وحدات الکتبة اللحق ج). 

وف الوفت الذي يشكل فيه ضیق الکان مشکلة آمام 
العاملين والمستفيدين يسبب الاتساع المبالغ فيه مشكلات 
من نوع آخحر منها ضرورة زيادة المراقبة وارتفاع تکالیف 
الطاقة والصيانةء لذا ينبغي أن تكون المساحة الإجمالية 
معقولة. وينبغي التأكيد في هذا السياق على أن اتساع 
И PY See‏ ] ساحة الكتبة ليس دائماً قرينة على حودة بيتها الداحلية 
۱ ٍذ ان العامل الهم هو طريقة الاستفادة من الساحة وحسن 


صورة (۲۱ ۲): منطقة قراءة دوریات في مكتبة متخصصة توزیعها والتصرف بها (رصورة ۲۲۱). 
لاحظ جودة الکان وحسن الاضاءة بالرغم من صغر مساحة الکتبة 





وفيما يأتي عرض لأهم وحدات المكتبة ومساحاتها 


١-منطقة‏ المدخل 

ليس هناك مساحة محددة لمنطقة المدحلء إذ إنها محكومة عجمل مساحة الکتبة وطبيعة مستخدمیها؛ وعددهم؛ 
ونوع الخدمة الي تقدمها المكتبة. كما تعتمد اعتمادا كبيرا على مكونات هذه النطقة. وی كل الأحوال تكون كل من 
ОТ‏ منطقة المدخل وساحة الاستقبال رحبة (صورة ٢۲۲)ء‏ 






ж 


| ويراعى في ذلك عدد المستفيدين في أوقات السذروة. 

و تخصص مساحة كافية لفهرس المكتبة (الصورتان ۲٢٢‏ 

ر ۲۲4). ویعتمد مقدار هذه الساحة اللازمة لنطقة 
المدحل على عدد المستفيدين ومقدار الحركة. 

وقد لوحظ آن عددا من الکتبات» مشل ادارة 

= ۱ | المكتبات GU‏ بولاية كنتكي (خطط ۰۱ وم رکز 

EN a ш,‏ امعلوسات وا لمكتية الشرقية (مخطسط ۲)» ومكتية 





صورة (۲۲۳): منطقة الفهرس ی مکنبة عامة صورة (4 ۲۳): منطقة مدخل مکتبة عامة 
لاحظ ضیق الکان لاحظ اتساع منطقة الفهرس 





برمنجهام العامة (مخطط »)١6‏ ومكتبة جامعة مرسر (خطط «(ҮҮ‏ ومکتبة دلس ال ركزية العامة (مخطط ۲۸)» ومكتية 
شورز (Ye bht)‏ ومکتبة کشوا- لیتون (خطط ۳ اعطت هذا الأمر انتباهاً حاصاء حيث عملت على أن تكون 
فسيحة وحالية من العوقات. وقد بدا آثر ذلك واضحاء حصوصاً نی ساعات الذروة. 


1 منطقة الإعارة 

تختلف مساحة منطقة الإعارة تبعاً لسياسة نشر مقتنيات المكتبة» فهي قد تتراوح من عمليات محدودة 
А»‏ ومقصورة على الإعارة الداخلية إلى عمليات واسعة» كتلك الى قد توجد في مكتبة جامعية أو مكتبة 
عامة كبرى تقدم أغاطاً متعددة من الخدمات؛ مشل الاعارة الداخلية والحجز والإعارة الخارجية وتسهيل أمر 
الإعارة فيما بين المكتبات. وقد تكون الإعارة مركزية أو غير مركزية» كأن تكون إعارة الكتب العامة 
منفصلة عن إعارة غيرها من احموعات. وکذلك اعارة الواد السمعية البصرية والطبوعات الرمية واوعية 
معلرمات الأطفال. وفي هذه الحالة يتطلب الأمر 
تخصيص أكثر من منطقة واحدة للإعارة. ومع 
ذلك يبقى لكل مكتبة منطقة إعارة رئيسة هي 
أقرب اللناصطق الفنية إلى المدخل العام تكون 
فسيحة» كما هو الحال في مكتبة ميري إفلين بلاج 
- هوي (مخطط 45)» ويهيمن علیها منضده (عارة 
كبيرة قادرة على استيعاب الوثائق اللازمة لعملية 





صورة (ه 7؟): منطقة مدخل مكتبة متخصصة الإعارة والعاملين فيها. 
لاحظ ضیق الدخل و منطقة الاعارة 


وتتراوح أبعاد هذه المنضدة ما بين ستة أمتار 

ұй)‏ عشر مترأء وتبعد عن الحاجز الخلفي بمسافة تتزاوح ما بین ٤,‏ وتسعة أمتار. ولتسهيل الحركة في 
هذه المنطقة ينبغي أن تبتعد عن منطقة المدحل» Lee pat‏ في الکتبات الکبری والکتبات ذات الذروة 
بمسانة خمسة عشر مرا في الأقل وئلائین سرا نی الافضل (صورة ۲۲۰). 
۳ منطلقة الخدمة المرجعي 2 

عادة ما تکون هذه النطِقة من آکتر الناطق ح رکة نظرا لکثرة مکوناتها وعدد الستفیدین منها. وتعتمد مساحة 
منطقة اندمة الرحعية علی بحموعة من «АУА‏ منها عدد الستفیدین من هذه النطقة ومساحة مکتب ا لخدمة 
وحموعة الراحع ال يحتاجها العاملون فيه باستمرا» ونوع الخدمات القدمة فیها ومداها وعدد العاملین فیها. 

وییدو آن قاعة قراءة تسم لا بین Wo‏ و معة و سین قارئاً قد تکون كافية لکتبة جامعية آو مکتبة 
عامة متوسطة الحجم؛ وتشغل عناضد تتسع لاربعة قراء وفارین وقاری واحد مع الاکشار من الفتین 
الأحيرتين. هذا بطبیعة ا حال مع أعذ الطافة الاستيعابية للمتر الطولي من الكتب المرجعية في الحسبان عند 
تحديد مساحة هذه المنطقة. أما فيما يتعلق بالعاملين فيها فقد حصصت بعض الکتبات مساحات تزاوح ما 
بين تسعة أمتار وأربعة عشر ما مربعاً للمسعول الأول عنها وما بين تسعة أمتار وثلاثة عشر مزا مربعاً 
لبقية التحصصین. هذا بالإضافة إلى تخصيص مناطق منعزلة للطرفيات تتراوح ما بين ستة أمتار وتسعة أمتار 
مربعة لكل منها. ویلاظ حعل المرات احيطة بأماکن الفهارس والکشافات واسعة تسمح باطرکة دون 








Las! Esa‏ حم می ھت 





صورة :)۲٢٢(‏ منطقة الكشافات والفهارس في مكتبة جامعية صورة (۲۲۷): منطقة ا خدمة المرجعیة ٹی مکتبة جامعیة 
لاحظ اتساع المسافة بین المناضد لاحظ ازدحام النطقة بالطر فیات و الکشافات و مقاعد الاعالد 
زدحام 3 3 4 


الببليوجرافي متاحة للا ستخدام العام فتفصإ هذه الطرفيات عن ب بعضها حتي لا توثر حرکة من یستخدم 
إحداها على الب‌ائین OLS) pally‏ ۸ ۲۲۹). 





صورة (۲۲۸): منطقة البحث الببليوجرافي في مكتبة جامعية صورة (۲۲۹): منطقة الخدمة المرجعية في مكتبة عامة 


لاحظ عدم توفر حرية ال ركة للجالسين في المقاعد الوسطى لاحظ ضيق منطقة الطرفيات 


وئد أحذت مواصفات الانحاد الدولی للمکتبات وموسساتها *" عدد الستفیدین وعدد احلدات ف احسبان 
عند حدید الساحات اللازمة لنطقة الندمة الرحعية (حدول ۳). 


جلول رقم )1( 
مساحات مناطق اخدهة الرجعيةً تبعا ‏ مواصفات الاتاد الدولي للمکتبات Лә дау‏ 








| اعظیم الداخلي‎ 
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2 منطقة الأطکال والشباب 
تکون الساحات الحصصة للاأطفال والشباب كافية مزاولة النشاطات اليٍ یقومون بها علی آساس فردي (صورة 
п‏ كما تبون فيها مساحة لقص القصة и‏ الوسائل السمعية والبصربة والاستماع الیها بالاضافة ال 
وس وہ و مزاولة القراءة. ونظراً لأن الأطضال بمیلون ا ی si‏ 
Ші ЫЗ‏ رض С‏ 
الخزائن أوسع قليلاً منها ف مناطق قراءة البالغين (صورة 
.))١‏ ويۇؤحذ في الحسبان عند تحديد الساحة 
الحصصة للتحزين في هذه المنطقة أن طافة الت 
الاستيعابية أقل من منطقة التخزين العادية» وذلك لقصر 
ارتفاع خزائن الأطفال (صور ۲۳۲). 





صورة )119( قاعة قراءة فی قسم الأطفال فی مکتبة عامة 
لاحظ اتساع المساحة ги!‏ ا لجالسین على هذه المنضدة غير التقليدية كما do‏ 4 الحسبان نخصيص مساحات كافية 





صورة (۲۳۱): منطقة قراءة للاطفال الصغار дір аба о‏ صورة (۲۳۲): منظر عام لقسم الاطفال ی مکتبة عامة 


لاحظ اتساع الساحة بين احرائن لاحظ طابع الارتفا ع العام للخزائن على اخعلاف أغاطها 


اناطق العرض (صورة ۲۳۳) و کذلك لدورات الیاه الناصة بالاطفال. ویفضل تخصیص مکتب اعارة فسبح غذا 
القسم إذا كانت المكتبة كبيرة الحجم أو متوسطته (صورة ۲۳4). 





صورة (۲۳۳): قسم الأطفال في مكتبة delo‏ صورة 6 ۲۳): قسم الأْطفال ی مکتبة عامة 
لاحظ اتساع مناطق العرض لاحظ سهرلة السيطرة علی القسم. 
لاحظ آیضا اتساع مکتب الإعارة و منطقتها 





0 مركز الوسائل | 

تزايد وحود الوسائل السمعية البصرية في المكتبات نتيجة للتوسع في استخدامها في التعليم» كما أصبحت أوعية 
العلومات غير المطبوعة ظاهرة ملموسة في المكتبات بعد أن كانت مقتنياتها تقتصر على الكتب ومافي حكمها. لذا 
غدا على من يتولى تصميم مبنى المكتبة أن يهيئ المساحة اللازمة لها (الصورتان (ҮҮ ә ҮҮ‏ ویاحذ فی الحسبان 





صورة (۲۳۵): قاعة قراءة الصغرات في مكتبة جامعية صورة (7175): قاعة الوسائل في مكتبة حكومية 
لاحظ اتساع هذه المنطقة لاحظ اتساع هذه المنطقة 


آنها Ы уа‏ ملحوظاًء وهذا يقتضي تخصيص أماكن فردية وأماكن للمجمرعات ليتمكن مرتادو المكتبة من الاستفادة 
من هذه الواده كما تخصص أماكن لإنتاج بعض هذه المواد وصيانة أحهزتها وحفظها. وما زالت وحدات الوسائل في 
بعض الکتبات تواجه مشكلة ضیق الکان الحصص فا نظرا لعدم التحسب لاحتمال التوسع في مقتنيات هذه 
الوحدات ومرافقها. 
ومع أنه جرت محاولات لتحدید الساحة اللازمة لکل مستخدم لنطقة الوسائل حیث قذرها موريارتي 
ts A «Moriarty‏ أمتار مربعة ** فإنه يكاد يكون في حکم التعذر الشروج بصيغة للمساحة الكافية حمل 
منطقة الوسائل السمعية والبصرية تناسب جمیم الکتبات. ولعله من الفید معرفة ملامح هذه الوحدة سواء فیما یتعلق 
بالواقع الحالي أو .ما قد يحدث فيها من تغيرات خلال المدة التي ستقضيها المكتبة في المبنى قبل الوصول إلى قرار فيما 
يتعلق بالمساحة اللازمة لهذه المنطقة من خلال صياغة تصور يأحذ ما يأتي في الحسبان: 
(آ) طبيعة الدشاطات الى سيقوم بها المستفيدون من قسم الوسائل السمعية البصرية» وهل تقتصر على 
الاستخدام أم تتعدى ذلك إلى الإنتاج. 
(ب) عدد المستفيدين. 
(ج) حجم المجموعات. 
(د) المواد والأحهزة المتوقع وضعها في هذا المكان. 
(ه) المبلغ المرصود لتنفيذ Ма‏ من المبنى. 
وتكون الممرات في كل الأحوال واسعة إلى درجة تمكن من حركة المستفيدين والأجهزة بسهولة. کما تترك 
مساحات كافية لاستيعاب الأجهزة الكبيرة بعرباتها. 
1" مناطق القراءعة العامة 
تغير حجم القراء الذين على المكتبات أن تستوعبهم تبعا للتغير الكبير الذي حصل في وظائف هذه المكتبات. فبعد 
أن كانت معظمها تركز على حفظ مقتنياتها وصيانتها وتفتح أبوابها للمستفيدين ساعات محدودة في الأسبوع, 





u!‏ الداخلي 


وتحتوي على مقاعد قليلة للقراء "* توسعت هذه الکتبات - نحصوصاً الجامعية منها ‏ في ذلك لتستوعب ما يتزاوح 
بين خمسة وتلاثين في المئة وخمسة وستين في المئة من بجمل عدد من تخدمهم المكتبة» وذلك لتطور طرق التعليم وزيادة 
حركة البحث "*. كما اتحهت المكتبات العامة إلى توفير بيئئات مريحة في مبانيها و ركزت على استخدام المقاعد 
ومناطق الاستراحة الفردية عوضاً عن مناضد القراءة الكبيرة الي كانت سائدة في الماضيء وهذه تتطلب مساحات 
اضافية, 


وكما أن لغنى بحموعات الکتبة دوراً Y‏ جذب آعداد آکثر من الستفیدین؛ فان لاتساع مرافقها أهمية لا يمكن 
التقلیل من شأنها ف إقبال الناس على ارتيادها. ولعل من الأمثلة الظاهرة على ذلك تزايد قبال الستفیدین على مكتية 
نوبل للعلوم والهندسة Arizona State Li yy 1 GY, dete G Noble Science and Engineering Library‏ 
University‏ بالرلایات التحدة الأْمريكية بعد آن حصصت لپ مقرها الجديد مساحات قراءة تستوعب ألف وممة 
مستفیدء وهي مساحة كبيرة في مكتبة كلية. وقد غدت نتيجة هذا مكاناً مفضلاً للدراسة والبحث» حيث يؤمها ما 
يقرب من ستة آلاف شخص يرميّاً من مسربي الجامعة وغيرهم ““. كما زاد عدد مرتادي مكتبة روزنشال 
Queens College jys 41%; Benjamin S. Rosenthal‏ بنسبة ثلاث مفة في المعة بعد أن انتقلت إلى مبناها 
الجديد» وزادت ساعات استقبالها من حمس وستين ساعة إلى ثلاث وثمانين ساعة في الأسبوع» وكان هذا نتيجة للفرق 
الكبير في تصميم هذا المبنى عن سابقه **. 
والشيء ذاته طرأ على المكتبات العامة» فقد ارتفع عدد مرتادي مكتبة يبل التذكارية في مقرها الجديد بنسبة ثلاثة 
وخمسين ف المئة. كما زادت الإعارة بنسبة واحد وتسعین ی العة والاستلة الرحعية بنسبة ثلانة وسبعين في اش 
وارتفع عدد الأطفال المشاركين في برابحها ارتفاعاً ملحوظاً حيث زاد على ألفين وست all dan‏ ۳ . وزادت الإعارة 
في مكتبة بويرم y y ll Y Boerum Library‏ خمسة وثمانين في المئة بعد انتقالها من مبناها القديم الذي كانت مساحته 
مئة متر مربع إلى مبنى حديد أرحب منه ''. 
وقد عبر واترز Waters‏ عن ذلك بوضوح حيث ذكر أن مكتبات الثمانينيات من هذا القرن: 
o ре.‏ 
كثير من الخيارات المتعلقة بتقديم الخدمات المعلوماتية وتفسيرها لكل المستفيدين من 
مختلف الأعمارء ويتوقع منها أن تسد الفغرة بين نظامنا التعليمي المعتمد على الكلمة 
الکتوبة وختمعنا الالک‌تروني» ویشترط كي تکون فادرة علی ذلك آن تخطط مبانیها 


تخطيطا جیداً يمكنها من استيعاب ما قد يحدث ف المستقبل من تفيرات у‏ الخدمات 
۹٢ ТЕР‏ 
ومساندة ذلك ... 


وتتأثر الساحات الحصصة للقراء بنوعهم واهتماماتهم وفط استخدامهم للمکتبة» کما تتاثر.عدی 
توافر مرافق آحری للمعلومات فرب مکتبتهم الرئيستة. لذا کان من التوفع آن تتفاوت الاراء حول الساحة 
اللازمة لناطق القراءة. فالساحة الطلوبة لکل مستفید و مکتبة حامعية ت ركز علی البحث تکرن عادة آکبر 
من تلك في مكتبة عامة. وقد افترحت العاییر الكانية لامعات جنوب آفریقیا تقصیص ۰,۱۲۵ ستر 
مربع لكل طالب في مناطق القراءة والبحث '". كما أشار هولت Holt‏ إلى أن أماكن القراءة تشكل عادة 
ما يازاوح بين عشرين وئلائین G‏ الشة من مساحة الکتبات ۳ . 





التخطيط ايا ني الکتبات 





جو می چس یی سو س سور ہو پھر ن رع 
الستفیدین من حدماتها في أي وقت. Bi‏ تعجر إلى الخصوص؛ فإن المساحات المقترحة لكل مستفيد في 
مكتبة جامعية هي في حدود 7,1٠١‏ ماز مربع و ٠,٠١‏ 
ماز مربع ف المكتبة العامة وما يقرب من سبعة آمتار 
مربعة في المكتبات البحثية والمكتبات المتخصصة (صورة 
۷ وقد خصصت بعض الکتبات ما یقرب من 
مترین مربعین لکل فاری» وهذه المساحة قد تزيد إلى 
٠٥‏ مر مربع في حال استخدام مقاعد جلسات 
lounge seating‏ أو مناضد قراءة فردية ày‏ کل 
الأحرال تحصص نرات كافية حول مناطق القراءة وقي 


صورة (۲۳۷): منطقة قراءة في مكبة متخصصة داحلها (حدول 4). 
لاحظ المساحة التي شغلها هذا القارئ 





جدول رقم )£( 
مساحات مناطق القراءة 





LSU ee‏ تخدم قرية فيها عشرة آلاف أو ما يزيد قليلاً 


Y (o (حدول‎ 


جدول رقم )0( 
مساحات القراءة في مكتبة تخدم a ra‏ \ شخص 


са) Ы; әр 


a | Fa 





وأوصى باتخاذ عدد الأشخاص معيارا للقياس إذا كانت المكتبة تخدم مدينة فیها مسين ألف شخص (حدول .)١‏ 
وقد أظهر مقترحه هذا احتلاف المساحات باختلاف الظروف. 





азын ioe Ер 


جدول رقم )٦(‏ 
مساحات القراءة في مكتبة تخدم ١٥٠٠‏ شخص 





وبینما حصصت بعض الکتبات مساحة في حدود 7,5 ماز مربع لكل فارئ» فقد زادتها مکتبات أحرى أو 
قللتها عن ذلك تبعاً لطبيعة المكتبة ومستخدميها وسياستها وإمكاناتها. فقد رأى مخططو مكتبة فرنسا مثلاً تحاوز الصيغ 
ال اقتزحها متكاف» وزيادة المساحات تبعاً لما يمليه اختلاف الوضع في كل АЙ»‏ فخصصرا ثلاثة أمتار مربعة للمقعد 
العادي» وما یتراوح بين ۳,۰ متر مربم وستة آمتار مربعة لقعد امحاسب У‏ و ۳,۸ مت مربع لقعد الوسائل السمعية 
والبصرية و ۳,۰ منز مربع لکل من مقعدي اللیزرات والصغرات» و Eo‏ مت مربع لقعد آوعية العلومات ذات 
الحجم الكبير ۲ . 

آما الساحة الاجمالية لنطقة القراءة فتب فتختلف Ll‏ حسب نشاطات الکنبة ونوع مستخدمیها. . وقد وضع حوزیف 
ویلر ۷۷۵۵۵16۲ 10500 معادلة تخصص خسة مقاعد قراءة لکل آلف من سکان القری التی یقطنها عشرة آلاف 
شحص و آکثر ۰*. کما آصدرت جمعیات متحصصة آحری معاییر تلف فیما Д5 Буы) pig‏ 

وقد يكون من الناسب احراء دراسة حول مدی (قبال الستفیدین علی استخدام مناطق القراءة لتحدید الساحات 
اللازمة. ويمكن أيضاً الاستفادة من هذه الدراسة في تحديد المساحات اللازمة للأطفال. وقد دأبت بعض المكتبات على 
جعل مساحات القراءة للأطفال لا تتعدى خمسة وعشرين في المئة من بحمل المساحات المخصصة للقراءة. 

آما الکتبات التحصصة فتحکم مساحات القراءة فيها طبيعة المستفيدين منها. ويلاحظ في هذا الصدد أن 
الساحات الحصصة للقراءة ق معظمها غالبا ما تکون صغيرة مقارنة بغیرها من الکتبات. ورعا یعود ذلك ال آن 
АЛ‏ کیز فیها یکون علی الاستعارة الخارجية الطويلة الأمدء وكذلك على الاسترجاع الباشر للبیانات» وخدمات 
الإحاطة الحارية» والبث الانتقائي للمعلومات *". وقد يعود ذلك أيضاً إلى كون مساحات الكتبات المتخصصة في 
بحملھا صغيرة مقارنة بالمكتبات العامة والمكتبات الجامعية» ولا يُستثنى من ذلك إلا مكتبات الشركات الكبرى الي 
تحس بفائدة هذه المكتبات في مساندة نشاطاتها التجارية '''. كما یستثنی من ذلك المكتبات المتخصصة الي تؤدي 
دور المكتبات العامة فتتيح مرافقها للجميع مثل مكتبة الفرقان في بيت القرآن. فقد صصت هذه المكتبة مناطق 
فسیحة للقراية رعا لاتوحد مثیاتها و کات азай‏ عيرق و کانت الد مشجعة ی حد بعید. 
у‏ مناطق المجموعات العامة 

معرفة مقدار المساحة اللازمة لإيواء بجموعات المكتبة» وكذلك المسافة بين الخزائن مهمة جد لتصميم المبنى. 
ولماتین علاقة وثيقة بالطاقة الاستيعابية للمتر المربع والمتر الطولي. لذلك يجب أن يتخذ قرار بخصوصهما في المراحل 
الأولى؛ لأنهما اللتين تُمليان وضع الأعمدة من حيث عددها وحجمهاء لما لذلك من أهمية في التوفيق بين الأعمدة 


وصفوف الخزائن. 





AS PI ae 





Е a, E Y 3 э 


وتتأثر الطاقة الاستيعابيية للمتر المربع - ومن ثم للساحات الخصصۃ للمجموعات ۔ بنمطها السائد وفلسفة 
الخدمة الى تتبناها المكتبة ونوع هذه المكتبة. فمن المكتبات ما تشكل المصغرات أو المليزرات أو الخرائط أو التقارير 
جانباً كبيراً من مقتنياتهاء لذا فإن المساحة اللازمة لإيواء مقتنياتها تختلف كثيرا عن تلك الي تسود فيها الكتب العامة 
أو الدوريات أو الكتب الطبية أر ال الكتب النادرة أو الكتب المرجعية ذات الخزائن غير المرتفعة. كما أن مساحات 
а 1‏ المحموعات في الکتبات التخصص الغلقة الأرضف 
(صورة ۲۳۸) آو ال تستخدم التخزين المتقارب ‏ 
وهو الذي لا مرات ад‏ ولا تترك فیه مساحات 
فارغة في الأرفف وذلك بغية تخزين أكبر كمية من 
Y ae у‏ تختلف عن تلك الي تتبنی 
سياسة الأرفف المفتوحة. كما تختلف في المكتبات 
| | المتخصصة أو البحثية عن المكتبات العامة. ويُشار في 
EEE‏ هذا الصدد إلى أن الطاقة الاستيعابية للمتر المربع في 
А‏ المكتبة العامة على سبيل JUN‏ - تتزاوح بين معة 
ومسین ومعة وستین حلدا؛ بيئما تقل في المكتبة الطبية إلى ما يتزاوح به و تسین ما سم агыу‏ لا 
кы R тына‏ 
Hie artes Lie‏ ومن وس е‏ .2 





и о у 
بحلدات في 0 المربع الصافي).‎ 


وتتأثر الطاقة الاستيعابية أيضاً بالحالة العامة للخزائن وطريقة عرضها. وهنا يبدو من الضروري اخذ ارتفاع 
الخزائن وعددها وطول صفوفها وعرض المرات الواقعة بینها وطبيعة النشاطات ال تتم في كل جزء منها في الحسبان. 

وقد أشار هولت إلى أن المجموعة العامة عادة ما تستنفد ثلث مساحة البنی أو اکٹر من ذلك '''. أ١‏ مواصفات 
الاتحاد الدولی للمکتبات ومؤسسائها فقد ربطت بين عدد المستفيدين والمجموعات اللازمة لهم والمساحات الكافية 
لاستیعاب الکتب (جدول (У‏ بینما اترحت العایبر الكائية لکتبات جامعات جنوب آفریقیا تخصیص 
۹ مو مربع لکل بجلد ”''. 

وتواحه المكتبيين مشكلة عند التخطيط لمساحات المجموعات؛ وييرز هذا خصوصاً ف الکتبات الک بری 
الي تضم عادة مختلف أوعية المعلومات .بمختلف الأحجام. ولعل اللجوء إلى ياس ذلك اعتماداً على قائمة 
الرف هو أفضل الطرق المستخدمة حتى الآن. وتبنى هذه الطريقة على عد كل ستتيمتر طول من البطاقات 
lo dal cl e pls‏ الطفة" leg.‏ هذه الطريقة |ذا کانت القائمة شل ما هو موجود فعلا نی 
اللكتبة. أما إذا كان الوضع غير ذلك فيمكن استخدام العينة النمطية. وفي كل الأحوال ينبغي إداك أن لكل 
مجموعة حصوصيتها. فالدوريات ‏ على سبيل المشال ‏ تتطلب مساحة تختلف عن تلك الي تتطلبها الکتسب 





ылы‏ الداحاي 


العامة أو الوسائل السمعية والبصرية. وكقاعدة عامة اعتاد كثير من الكتبات على عد الرف مليعاً إذا كان 


جدول رقم (۷) 
مساحات اجموعات تبعا لمراصفات الاتحاد الاولي لامکتات وم سسانها 





ويقارح الا تشغل القتتیات آکثر من نصف الساحة الحصصة ها في البنى الحديدء وحين تصل نسبة ما تشغله 
القتنیات من الکان الخصص فا إلى خمسة وسبعين في المثة يلزم التفكير في عمل توسعة للمبنى» ويُعد المبنى متلعاً إذا 
وصلت نسبة ما تشغله المقتنيات إلى خمسة وئانین في а АШ‏ المكان المخصص طا في المبنى. وفد افرحت معایبر 
ا جمعية الأمريكية للمكتبات إضافة ۰,۲ کتاب ی السنة لکل مستفید ۲ . وإذا لم يتم استبعاد بعض القتنيات؛ 
فإن هذا يعني أن مكتبة تخدم عشرة آلاف مستفيد ستضيف ألفي كتاب في السنة» وبهذا اج ال ست خزائن 
مزدوحة عرض کل منها قرابة للز وطوغا مترین ونصف آو مساحة اضافية تعادل ۱۳,۵ متر مربع. لذا لابد عند 
و ی وا 
معدل زيادة المقتنيات يختلف من مكتبة إلى أحرى تبعاً لسياسة تنمیة مقتنیاتھاء حيث لوحظ علی سبیل الثال آن حجم 
مقتنيات مكتبة ولاية Illinois State Library os yd]‏ في الولايات المتحدة قد زاد إلى الضعف خلال ا مس عشرة 
سنة الي سبقت سنة ۱۹۸۷ ٩‏ وأن مقتنيات la ya Y Tilburg University g ë iube iS‏ قد زادت من 
nn.‏ 
الکتبات بصفة عامة یتضاعف کل عشرین سنة فی الأحوال العادیةء هذا إذا لم تكن هناك سياسة تعشيب فعالة " 

Е И ae a 
من الدوریات مع زيادة سبعة عشر‎ ео а 

سنتيمتراً إلى عشرين سا سنتیمتاً لی السنة لکل عنوان. آما الوسائل السمعية والبصرية واطرانط فتستخدم العينة النمطية 
жей‏ سو ОИ ан уалы лады‏ 

وترى شوريج وقتةوطه5 أن الوقت قد حان لمراجعة هذه الصيغ. فخلال النمو الكبير في بناء الکتبات حلال 
الفترۃ ۱۹۷٣-۱۹٦۷‏ مم تواکب المساحات المحصصة لباني المكتبات الزيادة الى حصلت في مقتنياتها С‏ ويدعم 





7 التخطيط لباني المكتبات‎ se 
بل 8011 هذا الرأي بقوله إن تطبيق الصيغ التقليدية الي استخدمها مخططو هذه الباني لتعیین مناطق القراءة والوظفین‎ 
والتخزين وغيرهاء قد أدى إلى تخصيص ما يقرب من ه,؟ في الكة فقط من الحجم المكعب للمبنى للكتب "' أ ولعل‎ 
هذا هو السبب ف أن الأغلبية العظمى من المكتبات تعجر عن استيعاب مقتنياتها رغما عن اتساع مبانيها.‎ 

وهناك عدد من السبل الي يمكن اتخاذها لرفع كفاءة مناطق التخزين ی الکتبات الي تعاني من مشكلة في المكان 
عن طريق زيادة طاقتها الاستيعابية» منها: 

(أ) رفع طائة التحمّل التقليدية من ۷۲١‏ كيلوجراماً ي لتر المربع إلى ۸٤۷‏ كيلوحراماً. 

(ب) زيادة طول وحدة التخزين إلى نماني حزائن آو عشر حزائن آو ان عشرة خزانة» بالرغم من تفضیل 
الکثیر من للکتبات للصفوف ذات الست وحدات ZH‏ لایتعدی بمل طوضا ۰ ,ه منز آو ذات الوحدات 
الخمس الي تنتھي بحائط. وقد أشار of Jj Rouse ¿yy‏ هذا التنظيم من شأنه تحسين حركة السير في 
منطقة التخخزین ۳ . 

)© تخصيص أقسام من مناطق التخزين للمجلدات ذات الأبعاد الكبيرة الي يزيد طولها علی ثلائین [jus‏ 
ویزید عرضها على ثلاثة وعشرين سنتيمازا» وهي عادة ما تكون في حدود ستة في عة من مقتنيات 
للکتبة A y‏ لما في ذلك من توفير في بحمل مساحة التخزین؛ لن ارتفاع الرف حکوم 
بارتفاع آکبر جلد فیه. إلا أنه ينبفي عدم الغالاة في ذلك حتى لا يضطر للستفيدون إلى التنقل بين عدد 
كبير من الأماكن. 

(د) تقسيم المساحة المتزوكة للنمو في الكتبات ذات الرفوف المفترحة:» الي ذكر أنها يجب الآ تقل عن 
عشرين في اللئة من صافي منطقة التخحزين '١*‏ (صورة 177)» بين مختلف الموضوعات تبعاً لنمو كل 
منها. 

(ه) تخصيص منطقة توضع فيها أوعية المعلومات الأقل استخداماً (صورة ۲۳۹). 

وعکن آن تکون معظم ممرات هذه المنطقة ضيقة نسبياً (صورة 4٠‏ 1) وتستخدم فيها الخزائن العالية 
مع رفع الطافة الاستيعابية للرف (صورة .)۲٤١١‏ أما إذا كانت المشكلة ملحة فيمكن اللجوء إلى 
















!№ ہے 
صورة (۲۳۹): منطقة مجموعات غير نشطة في مكتبة جامعية صورة (۲۰): منطقة جموعات غیر نشطة في مکتبة جامعية 


لاحظ رفع الطاقة الاسحيعابية. لاحظ آیضا عدم وجود نوافذ فیها ۱ لاحظ ضيق الممر 





التنظیم الداخلی a‏ 

استخخدام الخزائن التقاربة لحذہ الواد وهو ما آحذت به بعض الکتبات مثل مکتبة کریرار (عنطط (ҮҮ‏ 
ومن اوھ أن ثمانين في eae‏ يرتادون الکتبات للإطلاع على عشرين في المحة من 
887 مقتنياتها من الكتبء والعشرين الباقين من 
الشة برتادونها للاطلاع علی الثم‌انین 
الباقیة من الشة من مقتنیاتھا من 'الکتب 
00 لذا فان وضع الثمانین من الشة من 
المقتتيات من الكتب في منطقة تخزين 
متقارب وقصر الوصول إليها على من 


я 





صورة ر۱ 4 ۲): منطقة جموعات غیر نشطة في مكتبة جامعية منطقة التحزين 
E‏ (و) استخدام حزائن مزدوحة الرفوف لي 
الناطق الغلقة مثل مناطق تخزین الوثائق ومناطق تخزین ابحموعات النادرة (صورة 4۲ ۲). 


)5( 5 ار الشتقة 0082220165 1 





صورة (۲ 4 ۲):منطقة تذرین وسائل ومصغرات A‏ مکتبة جامعية صورة (۲۳): منظر داخلي لکتبة عامة 


لاحظ استخدام الرفوف الردوجة لرفع الطاقة الاستيعايية لاحظ الاستفادة من الدور الشتق لرفع الطاقة الاستيعايية 
| للمبنى 


وقد ذكر جروسمان أن مكتبة جامعة يبل آنحزت تقدماً ملحوظاً فیما یتعلق بتوفير مساحات التخزين باتباعها عددا 

من الوسائل منها حعل المرات ال بين الخزائن ٦ه‏ سم تقريباً ومراعاة أحجام المجلدات عند التخزين بما جعل تكلفة 
قخرین ابملد الواحد ۳۷,۰ اي العة من تکلفته العادية ۱۲. کما استخدمت مکتبة جامعة الينوي - آربانا شامبین 
University of Illinois, Urbana-Champaign‏ حرائن متقاربة متح ركة مکنتها من نخزین ما یزید علی مليوني Ча‏ 
ف رفوف بلغ طوفا ۸۸,۵۰ کیلومتر ی مساحة مقدارها ۷۰۷ مت مربع فقط وقد بلغت طافة ال الربع ۲۰۲۲ 
A‏ 





3 التخطيط لباني الکتبات 
۸-مناطق العمل والمحاتب 

تختلف المساحة المخصصة لكل موظف ف المكتبة تبعاً للعمل الذي يقوم به» ونوع المكتبة» وطبيعة خدماتها 
ومستواها. وتتأثر هذه إلى حد كبير بحجم بجموعات المكتية ومعدل الاقتناء. 

وبالرغم من أن مناطق العمل والمكاتب والمستودعات قد تستنفد ما يصل إلى خمسة وعشرين في الشة من حمل 
مساحة بعض مبانى المكتبات» مثل مكتبة فريعونت الرئيسة (مخطط ۰۳۲ فما زال هناك اتحاه في كثير من المكتبات» 
مثل مكتبة بليزنتون (مخطط )١17‏ ومكتبة كوتلي (مخطط ۳۰) إلى التقليل من أهمية الحاحة إلى أماكن للموظفین ٭''ء 
لذا فقد أصبحت مناطق العمل فيها تعاني من ضيق مساحات الموظفين (الصورتان 744 و 555)» ويصدق هذا 










صورة (4 4 ؟): منطقة عمل المكبي في مكنبة جامعية анасын аны тар‏ 
Loy‏ ضیق الکان | لاحظ ضيق المكان الذي لا يزيد عن أريعة أمعار مربعة 
بصورة خاصة علی موظفي الاحراءات الفنية (الصورتان ۲۰۶ و 43 (Y‏ 
ورعا یعود هذا إلى الاعتماد في حساب الساحة اللازمة للموظفین علی 
حاجة کل شخص соз йс.‏ واغفال الرافق ال لا تتعلق بشخص بعینه ببل 
ممجمل الموظفين» مثل منطقة الاستلام والبريد والأحهزة الشتركة ومنطقة 
تجمع عربات الكتب ومستودع المواد والأجهزة واستراحة الموظفين 
وأماكن طرفيات الحاسب. ومن الأخطاء الشائعة أيضاً عدم التوسع في 
تحدید الساحات اللازمة مع آن bl‏ العمل تتصف بالنمو السريع أكثر 
من غیرها. 

ويقتزح لشنجتون ol Lushington‏ خصص ما لا يقل عن خمسة 
عشر فی الشة من بحصل مساحة البسی لمنساطق عمل الموظفين 





صورة :)۲۰١٢(‏ منطقة الإجراءات الفنیة لی مکبة غامة و الي ای ۴ E‏ 
لاحظ كيف أثر ضيق مساحة المكنبة على الأماكن والستودعات » بینما یری حرو مان aa‏ ما يتراوح بين تسعة 


i Е `‏ و ” я‏ 
المخصصة للموظفين آمتار مربعة وأربعة عشر منرا مربعا صافية لکل موظف» ويضاف إلى هذا 
مه ,4 متر أخرى لرؤساء الأقسام '''. 


ولما في اقتراح أرقام محددة من محاذير» يمكن بدلاً من ذلك النظر في المساحات السائدة في كثير مسن 
المكتبات (جدول 8) والاستفادة منها حين تخصيص المساحات لكل وحدة. 





تستنزف المرات مساحة کبیرة من الساحة العامة للمبنی. 


لاحظ عدم وجود نوافذد. لاحظ آیضا جعلها مفتوحة. لاحظ Ца‏ وجود اضاءة موضعية 





جدول رقم (۸) 
الساحات السائدة في مناطق عمل کثبر من الکتبات 











اختصاصي صيانة آوعية معلومات | 
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۹۔ الممرانہ 


فبالإضافة إلى الممرات الواقعة في مناطق القراءة ومناطق تخزین ابحموعات 






صورة 4۸ ۲): منطقة الاجراءات الفية لي مکتبة عامة 





كما ينبغي التوسع في مراتها الداحلية حصوصا تلك الي Y‏ منطقة الاحراءات الفنية حتی عکن تنقل عربات 
الكتب فيما بينها (صورة ۲4۷). وبغض النظر عن مساحات الأماکن الحصصة للموظفین یکون تصمیمها مرناً قابلا 
ا адаса‏ ات ويقتضي ذلك استخدام أسلوب المنطقة المفتوحة ذات القواطع غير الدائمة (صورة 


للتعدیل 
(ULA‏ 


صورة :)۲٢۷(‏ منطقة الاجراءات الفنية في مكتبة عامة 
لاحظ إمكان وصول عربات نقل الكتب إلى هذه المنطقة 
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م مرات مناطق القراءة 

تتکون الناطق الحصصة للقراءة من الساحات ال تشغلها المقاعد والمناضد والمساحات الي تستخدم في 
الوصول إليهاء وهي الممرات الوضعية والرئيسة. وهذه المرات تستنزف مساحات آکبر من الساحات l‏ تشغلها 
المقاعد والمناضدء حيث إنها قد تزيد على ستين اي المة من بحمل الساحات الحصصة لناطق القراءة ۲۲ . ویتاثر 
عرض هذه المرات عواقع الناضد وحجمها. فممر التضدة الي تتوسط القاعة یختلف عن تلك احاورة للجدار. 
كما أن عرض مر المنضدة المفردة يختلف عن عرض النضدة الزدوجة. 

وتختلف المساحات الي حصصتها الکتبات للمرات استلاقاً ومع ذلك؛ فإن كثيراً منها لا يقل عن 
حدود دنيا رأتها هذه المكتبات مساحات كافية لضمان سهولة انسياب الحركة فيما بينها (حدول 5). 

جدول رقم (8) 
مساحات مرات مناطق القراءة 


الممر بين مناضد القراءة والجدار ٠.٠‏ 


الممر بين الناضد الزدوحة' ... | 
الممر بين المناضد المفردة : : 
المر بین نھایات الناضد ‏ يدون مقافلم - 





وإذا كانت المكتبة تخدم ذوي الظروف الخاصة فتراعي ذلك عند تحديد مساحات عرض هذه الممرات» 
وتأحذ العرض السائد لعربات هؤلاء في الحسبان. 


(ب) ممرات مناط قتخزین ا جموعات . 
تتكون مرات مناطق تخزين امحموعات من ففتین هما مرات الخزانات ومرات رثیسة بین کل بحموعتین 
كبيرتين وی عم ХЗ‏ مسافة هذه المرات بثلائة عوامل» هي کنافة ال رکة وطول صف الزائن ونوع 
)| | الو اد. ففي المكتبات العامة الكبرى والمكتبات 
ا حامعیة یھر بين الخزائن عدد أكير من الناس من 
الکتبات العامة الصغيرة والکتبات التحصصة 
(صورة )۲4٩‏ لذا یتوقع آن تکون مساحتها 
أكبر. كما أن الحركة عادة ما تكون أكثر بين 
خزائن ا حجموعات المرحعية منها بين الكتب 
العامة غير النشطةء ذا يؤحذ حجم الحركة في 





EEE Р (1 £4) by pe‏ الحسبان عند تخصيص الممرات. 


لاحظ ضيق all‏ بن ا خزائن 


ويؤثر طول صف الخزائن على عرض 
مراتها فکلما طال الصف وحب زيادة عرض الممر. كما يؤثر نوع المواد الوضوعة في الخزائن على عرض الممر 
نتيجة لاحتلاف Li‏ الاستخدام؛ فالمسافة بين بمرات المجموعات المرحعية والمجموعات النشطة تكون أكير من تلك 
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ال بین خزائن ابحموعات العادية. وف کثیر من الکتبات تشکل المرات نسبة کبیرۃ من منطقة التخزین قد تصسل 


إلى سبعین ٹی الثة من بحمل АДАЛ oda dale‏ 


ويتضمن (حدول )٠١‏ أمثلة لبعض المجموعات» وعرض الممرات الشائع فيما بينها في كقير من 
المكتبات. 


جدول رقم )٠١(‏ 
عرض مرات التجموعات 





آما للمرات الرئيسة فقد لوحظ توسع كثير من المكتبات في مساحتهاء حيث جعلتها بعضها ضعف ممرات 
الخزائن أو ثلاثة أمثاها الصورتان (Yoy 9 7٠٠١‏ 





صورة ۰ ۲۵): منطقة جموعات في مكتبة جامعية صورة (۲۵۱): المر الرئیس فی مکتبة عامة 
لاحظ اتساع المر الرئیس لاحظ اتساع المر وتسهیله احركة في البنی 


۰- المساحات المشاعة 

ينتقد كثير من المكتبات في اضاعتها مساحات کبيرة علی هيفة آبهاء وزوايا وأماكن غير منتظمة الشكل. ومع of‏ 
اللمسات الحمالیة مقبولة إلا أنها لا تع بالضرورة إخداث فراغ في قلب المبنى يُجبر الناس على الدوران حوله إذا 
آُرادوا الانتقال من مکان ٍل آحر آو !حداث آماکن یصعب تأئینها آو السيطرة علیها آو الاستفادة منها. 


ويرى كثير من المخططين أن المساحات المشاعة يجب أن تكون محدودة وألا پسمح ها باستنزاف 
المساحة الإجمالية المغحخصصة لأعمال المكتبة. وكقاعدة عامة يجب ألا يزيد بجحموع مساحاتها على خمسة 
وعشرين في الكة من بحمل مساحة المبسى. وتوزع هذه المناطق على قسمين كبيرين» أوهما بمساحة لا 
تتحاوز خمسة عشر ی المة للردهات والمرات وانیهما عساحة لا تتجاوز عشرة ف السة لدورات А‏ 





| التحطیط لبابي الکتبات 

yoy 
رغرف الأحهزة راراي ابلمالية. ومن ضمن الزشرات علی کاءة تصمیسم مباني الکتبات قسرب‎ 
مساحات المناطق المشاعة من هذه النسبة.‎ 

وقد رأی ؛ بعض المتخصصين إمكان ضغط هذه الصيغة دونما إحلال .مجرى العمل في المبنى ولزيادة فعاليته. وعکن 
في البداية مناقشة المهندسين حول مفهرمهم المتضمن أن المبنى يكون فعالاً إذا كان ما يتزاوح به oy‏ ستين في المئة وخمسة 
وسبعين في المئة من محمل أمتاره المربعة مساحات مشاعة. وإذا أمكن تبسيط حركة السير في المبنى أو إلغاء سلم أو 
عمود دونما إخلال بمجمل بنيته» فان هذا يعن زيادة في المساحة الي قد يستفاد منها في أغراض محددة مشل تخزين 
المقتنيات. ومن التجارب الجديرة بالأذ في الحسبان ما قام به مصممو مبنى إدارة مكتبات ووثائق ولاية ES‏ فقد 
قلصوا الساحات الشاعة ال عشرة في ай‏ من بحمل مساحة المبنى ''' ولم يظهر ما يُشير إلى عدم ملاءمة ذلك 
(مخطط .)١‏ 

и,‏ يدحل في حکم الناطق الشاعة القاعات المتعددة الأغراض الي С‏ للدنشاطات الموسمية والوقتية ية مشل 
ol alt‏ والمعارض وقاعات اجتماعات الموظفين. وهذه تختلف مساحاتها تبعاً لافتمامات المكتبة» وطبيعة (us‏ 
الذي تقدم خدماتها إليه. ويفضل في كل الأحوال أن تصمم هذه تصميماً مرا يمكن تعديله تبعاً لما يستجد» وعکن من 
الاستفادة منها في الأوئات الي لا تستغل فيها. 

وهناك توحّہ ملحوظ في المكتبات العامة إلى en‏ 
fo gue‏ من القاعد إلى تلك التعددة الأغراض الي تتسم لمات القاعد. ومع انه ي ينصح بألا تزيد مساحتها على عشرة في 
وک A‏ 
العامة الي لاتزيد مساحتها كثيراً على ألفي مر مربع إلى تخصيص قاعة اجتماعات تتسع لمشة شخص توجرھا في 
المناسبات» وكانت هذه العائدات رافداً مهما من روافد تمويل المكتبة. كما أجّرت مكتبة لكستن العامة جناحاً من 
jul Y State Library of New South Wales‏ لیا عدداً من القاعات المتعددة الأغراض يمكن تأجيرها للقطاع 
الخاص والاستفادة من الرسوم في صيانة المبنى ومساندة نشاطات المكتية *"'. وما يجب مراعاته في مفل هذه الأحوال 
هو ألا يوثر وحود مثل هذه النشاطات على الح ركة في المكتبة أو يزيد من مستوى الضوضاء فيها 
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خامسا: أثر التقنية احديقة 


>Я‏ التقنية الحديئة» مثل النشر الإلكتروني والاسترحاع الباشر للبیانات وتقنية الاتصالات التقدمة» على طرق مم 
البيانات وأوعية المعلومات وتخزينها وبثها. فقد أصبح الحاسب لا غتی عنه لانحاز کثیر من آعمال الکتبات. فقد استفاد 
بعضھا من microcomputers vk} f minicomputers ô piali olf mainframes 45}! OL‏ 
لتشغیل آنظمة محسبة للحصول علی العلومات من کثیر من الصادر» کما استقادت هذه الکتبات من ا حاسبات في 
الفهرسة والاعارة والعملیات الحری. 
وقد فاق أثر التقنية في أعمال المكتبات وبيكاتها ما كان а‏ وا هت فقد کتب بلاکبورت «В Blackbum‏ 
مس وعشرين سنة: 
يدو من الحتمل أن كثيرا من الجامعات الكيرى خلال العقد القادم سنقتيي حاسبات 
البحث المباشر قي مكتباتها الم ركزية بالإضافة إلى منافذ عديدة في مکتبات أقسامھا وفروعھاء مع 
وسائل تمكن من استخدام سحلاتها الببليوجرافية الي أُعدّت في أماكن أحرى. إلا أنه من غير 


الواضح ما إذا كانت ا حامعات الصغیرۃ والکلیات ستحتاج إلى حاسبات وموظفين لتشغيلها قي 
مکتباتھا؛ ورعا ستقتصر بدلا من ذلك على الاتصال ا حلي غیر المباشس وتساند ذلك بالاتصال 
ماتفي براکز للعلومات الکیری''' ۔ 
فقد أصبحت تقنية المعلومات ظاهرة من ظواهر المكتبات ما فيها الصغيرة مئها. وتركت أثرأً كبيراً على مساحة 
المكتبات» كما أن لها أثراً لا يمكن تماهله على الطاقة والتدفئة والتهوية والإضاءة ف معظم مبائي الکتبات '''۔ 
وكان هناك من يعتقد أن التقنية ستساعد على التحكم في حجم المكتبة؛ إلا انه عضي الوقت اکتشف أن هذه التقنية 
قد حلبت معها زيادة كبيرة ف مقدار المعلومات الى يجب على المكتبة التعامل معها وتخزينها ثم تقليعها للمستفيدين عند 
طلبهاء وكذلك زيادة في أشكال الأوعية الي تسجل فيها هذه المعلومات. كما أن الأجهزة الي تستخدم لقراءة أوعية 
المعلومات غير المطبوعة وكذلك الأجهزة الي تستخدم لاسترجاع البيانات جعلت مصممي المكتبات يتجهون إلى التوسع فْ 
المساحات المخصصة للقراء *"'. ومع أن بعض الأوعية الي كانت شائعة في الماضي أصبحت ف ظل التقنية الجديدة قليلة 
الاستخدام؛ فإن الأمر قد يتطلب زمناً طويلاً حتى تختفي نهائيا؛ لأن تحويل شكل وعاء للمعلومات إلى شكل آخمر مختلف 
يضفي أعباء مالية لا قبل لبعض المكتبات بها. وهذا من حقائق اليوم الي لابد أن توضع في الحسبان عند تصميم مبنى 
الکتبة. واحصلة النهائية آن التقنية الحديثة وان کانت قد ساعدت ی حانب فیما یتعلق.عباني الکتبات قد اضافت J Lee‏ 


أكثر من جانب. وفيما يأتي بعض الأوحه الي أثرت بها التقنية الحديثة في تصميم مباني المكتبات: 





التخطیط لبابي الکتبات 

١64 
ا التقنبة الحدبثة وحجم مباني المكتبات‎ 

من أهم التوجهات الحديثة في محال مباني المكتبات تلك الي تتعلق بحجمهاء حيث بدا حجم هذه المباني» سواء 
كانت م ركزية أو فرعية» كبر من سابقاتها. فبالرغم من استمرار شيوع معادلة ویلر جذنز و کذلك معادلة " ۰,۰۰ 
متر مربع للشخص" لدى كثير من مخططي مباني المكتبات ومصمميها؛ فإن المساحة المحصصة في العديد من مباني 
المكتبات تتراوح الآن ما بين /ا,١‏ ماز مربع و917١ М рдо ٠,‏ 

ومن الواضح أن هناك عدة أسباب أدت إلى ارتفاع هذه النسبة. ومن هذه الأسباب الأثر الكبير للتقنية ف زيادة 
سرعة نمو اٹحموعات عن ذي قبل نتيجة لزيادة معدل النشر لتغطية جميع أوجه الحياة الي تأثرت بالتكاثر المعرفي 
المستمر. ومن المعروف ف هذا السياق أن الكتب والمواد المطبوعة الأخرى ما زالت المسيطرة في المكتبات» ورا تبقى 
كذلك ف المستقبل المنظور في الأئل. فقد کان تأثیر اقتتاء المصغرات على مساحة المكتبات محدوداء وكانت في كثير 
منها محرد مواد مكملة لمقتنياتها؛ لا بديلاً لها. كما أن أوعية المعلومات في صورها الحديثة والأجهرة اللازمة للاستفادة 
من هذه الأوعية غير المطبوعة تشغل مساحات إضافية. وغيرت الأنظمة المحسبة مسار العمل في معظم المكتبات 
وإحراءاته لكنها لم تقلل بحمل القوى البشرية اللازمة لتسيير العمل في كثير من هذه المكتبات؛ بل على النقيض من 
ذلك نتج عنها اتساع مناطق العمل وتداخلهاء كما اقتضى الأمر توفير متطلبات مكانية وبيئية معقدة. 

وفرضت التقنية الحديثة أيضاً إضافة مساحات أخرى لاستيعاب إنتاحهاء مثل أجهزة النسخ والحويسيات والفديو 
والأقراص الكتنزة. وييدو أن الاتجاه نحو تخصيص قدر أكبر من المساحة لكل فرد في المكتبات قمين بأن يستمر ويزداد 
مع تطور وسائل الاتصال الحديثة» وهو ماتم توقعه قبل أكثر من ربع قرن ١‏ 

وكان لحلول طرفية الفهرس الباشر التاح للحمهور Је‏ الفهرس البطاقي آثر ملحوظ علی تخطیط مساحات 
الکتبات» حیث أصبحت بعض الکتبات تخصص مساحات إضافية في منطقة الفهرس لاستیعاب الطرفیات ال ستظل 
تستخدم جنباً إلى جنب مع الفهارس البطائية حتى تنتهي مرحلة التحول من الفهرس البطاقي إلى الفهرس ا حسب. کما 
أن مرونة الفهارس المحسبة تمكن من وضع طرفياتها في أكثر الأماكن ملاءمة لمرتادي المكتبة وموظفيها. وقد صار 
استخدام الفهرس احسب موخرً القاعدة؛ لا الاستتناء A‏ 

کما دعا استخدام قواعد البیانات احسبة في الندمة الرحعية واستخدام الکشافات امحسبة في البحث الببليوحرافي 
ال تخصیص مساحات اضافية في مناطق الندمة الرحعية ومناطق الکشافات. وی الوقت نفسه الذي ما زال ینظر فیه 
إلى البحث في قواعد البيانات المحسبة في بعض المكتبات على أنه عمل خاص يتطلب مناطق عمل مغلقة تكون عادة 
بقرب منطقة المراحع أو بقرب مناطق عمل الموظفين! فإن البعض الآحر بدا يتيح للمرتادين التعامل معها مباشرة. 
وبالإضافة إلى ذلك توسعت المكتبات ف إتاحة استخدام الحاسبات الشخصية لمرتاديهاء فقد زادتها مكتبة جامعة 
تلبررج في هولندا مثلاً من متتين وحمسين إلى أربع معة و مسین حاسبأء وکان لذلك أثره الكبير على Jar‏ المساحة 
المحصصة للقراء ""'. 
“1 التقنية الحديثة ومناطق العمل 

أدت التقنية الحديئة إلى استخدام العديد من الأجهزة. وقد أثر ذلك على شكل مناطق عمل الموظفين. وإلى де‏ 
قريب كانت هذه الأجهزة توضع ف أماكن غير ملائمة أو بقرب أثاث لم يكن مهيئاً لها أصلاً» وقد بدأ مصنعو الأثاث 
في إنتاج وحدات أثاث تستوعب هذه الأجهزة علی نحو فعال "۳ . ونتيجة لذلك شاع استخدام هذه الوحدات إضافة 
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ال الناضد التقليدية أو أماكن الطباعة؛ بل إنها حلت محلها في بعض المكتبات. ومعظم هذه الوحدات تكون في الغالب 
أكبر من سابقاتها وتو بالتالي» على محمل مساحة المبنى. 

و کانت الاحراءات الفئية أكثر العملیات تأثرا ما حصل من تطور ی الرافق الببلیوجرافية احسبة bibliographic‏ 
automated utilities‏ )5( كان ها أثر كبير على إجراءات تنمية موارد المكتبات وفهرستها. ركثيرا ما يستدعي الأمر 
فيها ربط طرفيات مناطق العمل بطابعاتء وهو آمر لوحظ انتشاره مؤخراً نظرا لتوافر أنواع عدة من الطابعات المتدنية 
التكلفة» الي يتسم الكثير منها بالمرونة وتعدد الاستعمال. وهذا يقتضي تخصيص مساحات إضافية في مناطق العمل 
للعدد الكبير من الطرفيات وما قد يصاحبه من طابعات» وهو أمر أصبح في حكم المعتاد * ''. 

وبالإضافة إلى مناطق عمل الموظفين فرضت التقنية ا حدیفة ОЇ‏ تصمم مكاتب الإعارة والخدمة المرحعية وغيرها من 
مكاتب الخدمات العامة على نحو تستوعب معه أحهزة التحسيب» ما آثر على الشكل العام لهذه الوحدات» وبالتالي 
علی الساحات الخحصصة ها ۳۳" . وتشیر نوفاك al Y Novak‏ بالرغم من محاولة عدد من مصنعي آثاث الکتبات 
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إنتاج وحدات تستوعب مكوّنات التقنية الحديئة لايزال الأمر في حاجة ماسة إلى المزيد من التقدم لي هذا اججال ‏ . 


۳-آثر النقنية الحديثة علی التصمیم الداخلي للمکنبات 

أضاف استخدام التقنية الحديثة في الکتبات أعباء جديدة على محمل البيئة الداخلية لهذه المكتبات. وكان لزاماً 
على هذه المكتبات تصميم مبانيها على نحو يساعد على استيعاب المتطلبات المتزايدة لهذه التقنية ويوفر الآلية الضرورية 
لمساندتها. 

فقد آدی ыш Jeol‏ الحاسوب ف المكتبات إلى تغيير في طرق تقديم نخدمات المكتبات وفي المرافق Las gl‏ 
لاستيعاب هذه الخدمات. فالأجهزة المحسبة تفرض متطلبات كهربية وبيثية محددة في مباني المكتبات. فعلى سبیل الثال» 
تشكل محاولة تجنب انعكاس الأشعة في مناطق العمل الحسب تحدياً من نوع جديد. كما أن توزيع الطاقة أصبح مثيرا 
للاهتمام» وكذلك التحكم في الضوضاء الناتحة عن استخدام الكهرباء» والتحكم في درجة الحرارة» إلى غير ذلك. 

وتلقي الأجهزة اللازمة لتحسيب الاجراءات الفنية أعباء إضافية على المساحة والتمديدات الكهربية؛ وعلی حمل 
المحيط العام للمبنى. فالطرفيات تحتاج إلى مصدر طاقة بغض النظر عن الغرض الذي ستستخخدم فيه. ووجودها في مكان 
يستدعي اتخاذ الاحتياط اللازم نحو منع تغلغل أشعة الشمس فيه وانعكاسها على شاشاتها. كما أن بعضها يتطلب 
حطوطاً هاتفية حاصة. وأحياناً ما يكون على المكتبيين اتخاذ قرار نحو تركيز طرفيات الموظفين في منطقة واحمدة أو 
توزيعها في مناطق عمل متفرقة (كما هو السائد الآن في معظم المكتبات). 

وكان على المكتبات الي وفرت حاسبات شخصية مستقلة 6ه8]400-810 وطابعاتها للاستخدام العام أن تراحه 
مشكلة من نوع جديد, إذ صار عليها أن تبحث عن حلول لقضایاالاشراف والصوت والضوء '''. كما كان على 
SH gl OL‏ أنظمة رئيسة تخصيص مساحة لوحدة المعالجة المركزية غند0] (CPU) Central Processing‏ 
وللعاملين عليهاء و التحطیط ها بعناية. وهذا یعی الزید من الساحة والکٹیر من احراءات التحکم في النطقة احبطة 
akg‏ 

وقد اجهت بعض الکتبات العامة ال الاهتمام بزيادة القدرة علی اضافة الأحهزة الکهربية وأحهزة الاتصال 
لتسهيل ربط الطرفيات والحويسبات والطابعات وغيرها من الأجهزة. وقد استخدم في سبيل ذلك العديد من الأنظمة؛ 
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التخطيط لباني المكتبات 

En \оҷ 
مثل التمدیدات الکهربية احمية والخفية تحت الأرض أو الوضوعة تحت الفرش. و لکل منها میزاته وعیوبه. وقد آدی‎ 
ارتفا ع تكلفة بعض هذه الأنظمة إلى زيادة تكلفة المباني زيادة كبيرة *"'. كما أدت الاعتبارات المالية إلى زيادة‎ 
. ۱*۰ الاهتمام بتوفير الطاقة الذي أثرء بدوره» على التحطيط البيعي لواد للکتبات وتحسیبها‎ 

کما حتم التطور الطرد في التقنية على المكتبات استخدام المزيد من حطوط BILAN‏ وقد عجل في ذلك اتحاه 
الكتبات إلى اقتناء الحاسبات والنواسيخ facsimiles‏ والتوسع في استخدام LA‏ في النشاطات المعتادة. فبينما كان 
يخصص جهاز هاتف واحد لكل منطقة عمل أصبح كل موظف له جهازه الخاص في معظم الأحوال. وينبغي في هذا 
السياق الإشارة إلى أن وضع مخرج هاتف في مرحلة الإنشاء أقل تكلفة من استحداثه فيما بعد. 
£ النتقنية الحدبتة والتوزيع الداخلي 

تمهت الکتبات مع توسعها في التحسیب واستخدام الأحهزة في كثير من أعمالها إلى توزيع الأحهزة بدلاً من 
تجميعها في مكان واحد يشرف على إدارته أحد الفنيين. فقد دبحت الصغرات وأحهزة قراءتها واستنساخها نی آقسام 
المراجع والدوريات والوثائق أو في الأقسام الفنية ذات العلاقة .بمحتوياتها. كما نقلت الطرفيات والحويسبات من غرف 
موظفي الحاسب إلى مناطق عمل الموظفين وأقسام الخدمة الرحعية وتنمية القتنیات والفهرسة والفهارس والبحث 
المباشر والخدمة العامة المنتشرة في مختلف مناطق الکنبة. والاستنناء الوحيد من هذا أجهزة تشغيل المليزرات CD ROM‏ 
ال فضل كثير من المكتبات وضعها بقرب منطقة يسهل الإشراف عليهاء ورعا تستمر کذلك حتی تقل تکلفتها "*. 

ومن أهم آثار التقنية الحدینة ٹی التوزیع الداحلي للمکتبات أنها اقتطعت نسبة من المساحة المخصصة للمناطق 
العامة وأضافتها إلى المكاتب ومناطق العمل المغلقة في بعض المكتبات. فقد زادتها هذه المكتبات» مشل مکتبة العلوم 
الطبية بكلية تكساس لطب تقويم العظام إلى ثلاثين أو خمسة وثلاثين في المئة» وجعلت هذه الزيادة في هيفة مناطق 


A 
. ۳۳ عامة مفلقة یسترجم فیها الستفیدون ما حتاجونه من بیانات وتقدم فیها عدمات العلومات الطلوية‎ 


وما زالت التقنية مد الکتبات بالکثیر من انتاحها. فالتامل ف النتحات احدينة الي تتمحض عنها التقنية 
باستمرار ویعکن مشاهدتها ی کثیر من العارض الدولية سنة بعد آحری» کماعکن رژیتها ني كثير من الکتبات 
الکبری والتحصصة يدرك الأثر الكبير الذي تركته التقنية في المكتبات» كما يشير إلى آثار بعيدة المدى قد يتوقعها 
بعض المكتبيين» وقد لا يدرك كنهها الكثير منهم. والمأمرل أن تصمم مباني المكتبات بطريقة تتوافر فيها أقصى درحات 
المرونة حتى تکون قادرة على استيعاب نمار التقنية الي أثبتت أنها قد تأتي أحياناً بها لايمكن توقعه. 
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الألوان ۱ 


اللوحات الإرشادية ٠‏ 











البينة الداخلية 


de)‏ الداخلية 


للبيئة الداحلية لأي مبنى دور كبير في إقبال الناس على ارتياده وقضاء وقت طویل فیه. لذاء فان ثراء الکتبة عوارد 
المعلومات وكفاءة العاملين فيها لا يغنيان عن توفير بيئة جيدة تجعلها مكاناً مرا مرتاديها. وهناك عدد من المكرّنات الي 
تشكل بحمل البيعة الداخلية للمكتبة» وينبغي أن تبذل الهود لحعلها تعمل متضافرة على تحقيق ذلك. ومن أهم هذه 
المكوّنات الإضاءة ‏ طبيعية كانت او اصطناعية ‏ » والتهوية والتدفتة والتبرید والرطوبت والحد من الضوضای والألوان 
واللوحات الإرشادية. 

وقد لوحظ عزوف القراء عن ارتیاد بعض الکتبات ال لا تنقصها مصادر المعلومات ولا القوى العاملة الؤهلةء ولا 
حسن احتیار الوفع. وكان سبب ذلك ظهور خلل في إحدى هذه المكونات. 

قفي بحال الاضاءة - علی سبیل الثال - کان منشاً هذا الخلل عدد كبير من العوامل. ومن هذه العوامل الستركيز على 
الاضاءة الاصطناعيق وتصور أن قوة الاضاءة الاصطناعية قرينة علی جودتها واستخخحدام الإضاءة الطبيعية في أماكن غير 
مناسبة» وعدم حسن التحطيط للقبب والمناور. 

وف محال التهوية والتدفئة والتبريد والرطوبة قد يكمن الخلل في عدم أحذ حصوصية المكان ا لمغرافی للمبنی ٹی Ol‏ 
وفي عدم دمج التهوية الطبيعية بالتهوية الاصطناعية على تحو يلائم المستفيدين والعاملين والمقتنيات» وفي عدم إتجاد آلية تمكن 
من التخحلص ما ینبعث من الواد للستخدمة في البناء أو من الغازات المنبعثة من المواد الي تستخدم في بعض وحدات المكتبة. 
أو الإقلال من تأثيرها ما أمكن. 

وقد يكون عامل الخلل الأكبر عدم جاح المخططين والمصممين في جعل ll‏ ملاذا هادئا للقراء والباحثين إما لعدم 
التمكن من التحكم في الضوضاء الثارجية أو لعدم السيطرة على مصادر الضوضاء الداخلية لضعف عوازله أو لعدم ترتيب 
وحداته ترتيبا منطقيا. 

ورعا یکون اللون المستخدم في جدران المبنى أو أثاثه أو فرشه عامل طرد للمستفيدين بما يتضمنه من افتئات على 
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أو у‏ : الإضاءة 


الإضاءة من أهم عناصر البيئة الداحلية للمكتبات؛ لأن أغلب النشاطات اليّ تحرى في المكتبات لها علاقة مباشرة بحاسة 
البصر. ولن تكون هذه البيئة ملائمة مهما بلغ خسن تخطيطها أو حودة أثاثها مالم تكن إضاءتها حيدة وكافية ومستقرة. 
فالإضاءة غير المستقرة تسبب هدراً في مساحة المكتبة إذ سيتكتل المستفيدون في المكان الذي يرون أنه مستقر الإضاءة 
وین کون غیرہ '۔ 

ومع ذلك لم يحظ أمر إضاءة المكتبات بما يستحقه من عناية حتى وقت قريب نسبياً. ورعا يعود هذا إلى عد الإضاءة 
شيعا ينبغي تنفيذه لا تصميمه. وقد طرأ عاملان أسهما في تغيير هذا «а‏ هما الرغبة في توفير الطاقة» ومعرفة أن خسن 
احتيار نظام الإضاءة وملاءمة وضعه يسهمان إلى حدّ كبير في إضفاء لمسة جمالية على تصميم امبنى. وقد مكن التطور الذي 
حصل في تقنية الإضاءة من إضفاء هذه اللمسة على البيئة الداحلية للمكتبات» وأدى إلى تغيير شامل في النظرة إلى الإضاءة. 

ویشکُل تصمیم نظام إضاءة فعال في المكتبة مشكلة فريدة إذا قورنت بإضاءة غيرها من المباني. وقد جعلت نشاطات 
المكتبة ‏ الي يتطلب كل منها مستوى كيفي وكمي من الإضاءة يختلف عن غيره ‏ من الصعوبة يممكان استخدام نمط 
موحد من الإضماءة. ول يتم إدماج عنصر الإضاءة في تحمل تصميم مباني المكتبات على نحو متسق إلا مؤخخراً تتيجة لما 
حصل من تطور في حال تقنية الإضاءة '. 

ومع ما حدث من تغير في أنماط إضاءة المكتبات وزيادة كثافتها بنسبة كبيرة ارتفعت من همعتين أو ثلاث للقدم المربع 
(أي ما يقرب من خمس وعشرين شمعة في المتر المربع) إلى ما يزيد على مئة شمعة للقدم (أي أكثر من ألف شعة للمتر المربع) 
فان إسهام الإضاءة في تكرين جو مريح للقراء في المكتبات لا يزال محدوداً. وربما يعود السبب في هذا إلى التغير الكبير الذي 
طرأ على أشكال مباني المكتبات والمتمثل في التوسع الأفقي والرأسي الكبيرين دون أن يواكب هذا توسع ماتل في الاستفادة 
من الضوء الطبيعي. وبدلاً من ذلك عمد كثير من مصممي مباني المكتبات إلى تكثيف الإضاءة الاصطناعية رغماً عن 
ارتفاع تكلفتها وعدم كونها بديلاً صحياً للإضاءة الطبيعية. 

وبالرغم من أهمية الإضاءة في مباني المكتبات والتفات الهتمین عوضوع مباني الکتبات إلى ذلك وهو 
مر يمكن ملاحظته بوضوح من خلال ما كتب عن هذا الملوضوع مؤخراً ؛ فإن هذا الأمر يبدو أنه لم жез‏ 
في أذهان كثير من مصممي مباني المكتبات» حيث يعطي استعراض الوضع في كثير من مباني المكتبات انطباعا 
مؤداه أن بعض مخططي هذه المباني ومصمميها ما زالوا يعانون من مشكلة اختيار أنظمة إضاءة تأحذ ف 
اسبان خصوصيات هذه المباني» ويشهد بذلك الاختلاف الكبير في bLA‏ الإضاءة المستخدمة في المباني 
ومقاديرها. فقد يفضل بعضهم ‏ على سبيل المشال ‏ إضاءة بعض البقع في البنی كتلك الي تقع بين الأعمدة 
إضاءة مکٹفة كما أنهم قد يستخدمون إضاءة حافتة في بعض المناطق الي تتطلب إضاءة مركزة (مغل فاعة 
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قراءة المحطوطات والوثائق)» أو قد يجعلون العمل في بعضها غير مريح وذلك بتركيز الإضاءة في بعض وحداتها 
(مشل آقسام الصغرات والوسائل السمعية البصریت)» آو بغض النظر عن اضاءة الشاطق غير المتتنظمة الي نتصت 
عن عوامل انشائية آو باستخدام آفاط مختلفة من الإضاءة 
الاصطناعية في منطقة واحدة أو .ععاملة وحدات المببسى 
| معاملة واحدة دون مراعاة خصوصية كل منها (صورة 
۲ء. وهم أيضاً قد يستخدمون أنظمة إضاءة معقدة 
ومرتفعة التكاليف وصعبة التشغيل والصيانة أو تستدعي 
استبدالاً مستمراً لأحهزتها وقطع غيارهاء وذلك بحجحة 


مراعاة الناحية ASE‏ ومن منظور حر قد يسرف كثير 





صورة :)۲٥٢(‏ منطقة قراءة فی مکتبة جامعیة 5 . ef. Ж,‏ : 
لاحظ عدم الفرق بين نمط إضاءة السلم وغط إضاءة منطقة القراءة. نهم لي الاعتماد على الإضاءة الطبيعية أو ند بھمل ذلا؛ 
لاحظ أيضا وضع منضدة القراءة بقرب السلم 


تماماء مع ما فيه من محاذير. 


كان مستوى الإضاءة متدنياً إلى حدّ كبير في مباني المكتبات. وبعد التغير الذي طرأ على نظم التعليم وزيادة الانتاج 
الفكري وما صاحب ذلك من زيادة كبيرة ف أعداد الممؤددين على المكتبات حدث تطور كبير في إضاءة المكتبات» واستمر 
مستوى الإضاءة في الزيادة في الولايات التحدق مغلا حتى حدوث أزمة الطاقة في السبعينيات حين بدأ الصممون في 
حفضها إلى مستوى أدنى بكثير عن ذي قبل. واستبدلت المكتبات أنظمة أكثر تعقيداً وأكثر إنتاجاً للطاقة بالمصابيح العادية» 
فحلت الصابیح اللاصفة 002650606 محل المصابيح المتو incandescent ima‏ ”. 

وقد استخدم الکثیر من الکتبات خلال الستینیات السقف الضاء بالکامل الذي یوزع الضوء بالتساوي بغض النظر 
عن النشاطات الي تتم تحت هذا السقف. أما الآن فإن المكتبات العامة» شأنها شأن غيرها SUN ye‏ أصبحت تميل إلى 
استخخدام انماط متعددة من الإضاءة إل حانب ما ذكر سابقاء مغل الصابيح عالية (HID) High Intensity ga‏ 
Discharge‏ الي Lg pr‏ عناصر مختلفة مغل الصوديوم والزئبق» وتتطلب أسقفاً مرتفعة نظرأً لطبيعة توزيعها للضوء. 
وهذا يوثر تأثيراً كبيراً على حجم البنی وعلی أنظمة التدفعة والتهرية АХ САМИ СКБ‏ فإن على المخططين 
والمصممين دراسة الخيارات المتاحة قبل اللجوء إلى مط معين من الإضاءة والأخذ بأكثرها توفيراً على المدى الطويل. 

وقد أحذت بعض المكتبات يبدأ استخخدام أكثر من نمط: واحد للإضاءة» وذلك تبعاً لما يتم في وحداتها من نشاطات. 
فجعلت المصابيح عالية التوهج في بعض الناطقء والصابیح اللاصفة ٹی مناطق أخری والمصابيح عالية التوهج في الناطق 
مرتفعة الأسقف» كما توسعت في استخخدام الإضاءة الموضعية وأنظمة الإضاءة AS‏ 

وكما تأثرت أنماط الإضاءة بأزمة الطاقة تأثر مقدارهاء حيث قلصته بعض المكتبات إلى نصف ما كان سائداً قبل 
ذلك. فبينما كان يخصص مئة شمعة من الإضاءة العامة لكل قدم مربع (أي ما يزيد على ألف همعة في المتر المربع) في قاعات 
القراءة العامة أصبحت بعض المكتبات تقتصر على مسين شعة أو أقل من ذلك. والشيء ذاته يصدق على مناطق العمل 
والمكاتب الي تعرضت لنقص ممائل “» مع دعم ذلك بإضاءة موضعية في بعض الأحيان. 


١‏ أنواع الإضاءة 


وغير مباشرة. ويمكن تلمّس ملامح كل منها فيما يأتي: 
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ЗУ. 
الإضاءة الطبيعية‎ A 


آظهرت بعض الدراسات آن التوسع في الاستفادة من الاضاءة الطبيعية بصورة سليمة یشج عنه تقلیص 
تكاليف الطاقة إلى النصف. وهذا لا يأني فقط من تخفيض تكلفة الطاقة المستخدمة في الإضاءة؛ بل هو أيضاً 
محصلة تخفيض مقدار الحرارة المنبعثة من المصابيح ". وبالرغم بماقد تسببه الاستفادة من الإضاءة الطبيعية من 
مشکلات فانه پنصح بالاستفادة منها ما أمكن ليس لحودتها فقط؛ بل لأن ذلك سيقلل من عدد وحدات الإضاءة 
الطلوبة وی هذا توفير لبعض تكاليف التأسيس. وقد أحذت النوافذ تحظى باهتمام كبير في الكثير من المكتبات. 
وريما يعود هذا إلى رغبة الإنسان في النظر إلى الخارج أو الداحل أكثر من استخدامها معبرا للضوء الطبيعي. 
واستفادت بعض المكتبات» مثل مكتبة شيفر للقانون ومكتبة جامعة بوردو والمكتبة الألمانية من النوافذ Y‏ رفع 
مستوى الإضاءة في أقبيتها. وقد تخلى كثير من المصممين عن إبقاء الحدران حالية من النوافذ» فيما عدا تلك الي 
منها فوق مستوى الخزائن» للاستفادة منها ف التخزين. فقد أصبح الكثير من مباني المكتبات يتضمن مساحات 
كبيرة من الزجاج تم صقلها لمنع الانعكاس والضوضاء. وكذلك استحدثت نوافذ المناور windows clerestory‏ 
في كثير من مباني المكتبات العامة للاستفادة منها یی إضاءة المناطق الداحلية دون أن تؤثر على مجرى العمل في 
بعض هذه المكتبات ' . 

وبالرغم بما في الإضاءة الطبيعية من مميزات ظاهرة هناك بعض المحدوديات الي لابد من الإشارة إليها. فمن 
المعروف أن هناك اختلافا كبيرا ف درجاتھا ٹی الیوم الواحد تبعا لارتفاع الشمسء وكذلك في الفصول. وأنه قد 
ينتج عن وضع مسطحات زجاحية كبيرة من الحهة الغربية على وجه الخصوص ارتفاع كبير في درحة الحرارة 
داخل المبنى في الصيف يصاحبه انعكاس للأشعة على محتويات المبنى» واتنخفاض كبير في درحة حرارته في الشتاء. 
لذا يمكن التخفيف من هذا الأثر بتركيز المسطحات الزجاجية في الجهة الشرقية من المبنى الي تنصرف عنها أشعة 
الشمس عند منتصف النهار. 

وضوء الشمس غير مرغوب لي المباني في البلدان الحارة» لذا توضع مصدات vanes‏ خحرسانية أفقية بارزة 
وأفاريز 8وءذم:هه ثابتة في أعلى النوافذ للوقاية من الشمس والسماح ف الوقت ذاته للضوء بالدحول في فصل 
الشتاء. أما في المناطق العتدلة؛ فإن ضوء الشمس يعد ميزة في معظم أيام السنة» ويستخدم الزحاج المظلل 0664 
أو الزحاج الذي يشتت الأشعة أو الستائر لتقليل انعكاس الضوء وتغلغل الأشعة فوق البنفسجية الضارة بالورق. 

كما يحرل ضوء الشمس دون المرونة ف وضع الأثاث والاستفادة من الساحة استفادة متلی. فالاشعة الداحلة 
من النافذة تلتقي ما يصادفها بطريقة أفقية تقريبا. وهذا يفرض وضع مناضد القراءة بحيث تنأتي الإضاءة الطبيعية 
من الحھة الیسری للقارئ. کما يفرض أن تنظم حزائن الكتب بحيث تلتقي الأشعة يمحتوياتها بزاوية منفرحة 
للتقليل من أثرها على مقتنياتها. ومن المعروف أن ضوء الشمس يؤثر في الغرفة إلى مسافة تبعد عن الحدار الذي فيه 
النافذة تقدر بمثتين وحمسين ف المئة من ارتفاع أعلى النافذة عن أرضية الدور. لذا يزيد الانعكاس ويكبّر الفرق في 
درجة حرارة المنطقة القريبة من النافذة عنها في المناطق الداحلية في الغرف العريضة بالنسبة للنافذة. 

وتعمد المكتبات ال تواحه مثل هذه الشکلة إلى استخدام إضاءة اصطناعية مكثفة لرفع فوة إضاءة المناطق 
الداخلية حتی تقرب من مستوى إضاءة المنطقة الخارجية. وفي هذا هدر کبیر للطاقة مقارنة بالاعتماد de‏ الإضاءة 





САУ 


الاصطناعية في إنارة كل المنطقة بكثافة واحدة معقولة. وقد يبدو هذا حلاً مناسباً لولا أن الإضاءة الطبيعية أفضل 
بكثير من ناحية صحية. وقد عبر متكاف عن هذا بقوله "... إن الضوء الطبيعى مناسب Ш‏ لا للقراوة." '. 


es 






وللاستفادة من الإضاءة الطبيعية في مباني 
المكتبات نتائج مباشرة على تصميم هذه لمبائي فيما 
یتعلق بشکل البنی وطريقة وضع النوافذ E‏ 
والستائر الثابتة والمتحركة واتّحاه المبنى وأشعة الشمس» 
وه عناصر ليست مقصورة على إضاءة الناطق 
الداحلية من المبنى. | 


ومن العوامل الي تجعل في الحسبان للتغلب على 





.یت 


صورة (67 ؟): منطقة قراءة في مكتية عامة 


لاحظ الاستفادة من الإضاءة الطبيعية دون أن تتغلغل أشعة الشمس [ las кү, a‏ 
aa‏ من الإ ون أن تتغلغل أشعة الشمس إلى محدوديات الإضاءة الطبيعية ما يأتي: 













صورة )£ (YO‏ منطقة قراءة في مكتبة عامة صورة :)۲٥٢(‏ منظر خارجي لکبة عامة 


لاحظ الاستفادة من تدرج الجدار في رفع مسعوى الإضاءة الطبيعية في المببى ٠‏ لاحظ التدرج في الجدار الخارجي للتخفيف من تغلغل أشعة الشمس إلى 
dl fete‏ 





صورة (۲۵۹): منطقة قراءة في مكتبة جامعية صورة :)۲٥۷(‏ منظر خارجي مکتبة جامعیة صورة (۲۰۸): منطقة جموعات فی مکبة کلیة 
لاحظ النوافذ العليا المائلة. لاحظ أيضا عدم وضع لاحظ استخدام النوافذ المائلة لتجدب تغلغل أشعة لاحظ الفتحات الائلة التي قد يتسرب منها الماء 
ستائر علی النوافذ لكونها تواجه الشرق مباشرة إلى المبنى 
ж‏ 
© إحداث فتحات كثيرة وضيقة في A‏ بدلا من فتحات قليلة وواسعة. 


© تنسيق ألوان جميع مسطحات المناطق الداحلية. 





صورة (۲۵۹): منظر خارجي لکبة جامعية. صورة (۲۹۰): رکن قراءة ی مکتبة عامة صورة :)۲٦٢(‏ منور فی مکبة جامعیة 
لاحظ عدم وضع نوافذ في الجهة الغربية ووضع لاحظ غرس شجرة أمام النافذة للتخفيف من لاحظ الاضاءة الطبيعية غیر الباشرة 
أشجار للتخفيف من أثر الشمس في الجهة تغلغل أشعة الشمس 

الأخرى 


© تحب تعريض امناطق النشطة لأشعة الشمس مدة طويلة وذلك لصعوبة التحکم فیها ولا للاشعة فوق 
البننسجية من أثر ضار على الورق والتجليد. 
وکس o‏ مات ات رودي الوا A‏ 
الخال في مبنى مكتية الملك عبدالعزيز العامة (صورة 767) ومكتبة بيل التذكارية» أو بالاستفادة من مكونات 
للبنی لتشر هذه الاشعة قبل دحوفا ل لي کما هو ق میتی مکتبة ولاية معشحان و مجعل بعض ابلسدران 
par Ш‏ متدرجة کما هو ی مکتبة بیل التذ كارية (صورة 4 ۲۰) ومکتبة جبسون العامة (صورة ۲۰۰) و 
باستتخدام النراقة المائلة كما هو في مكتبة أونيل في كليية بوسلن (صورة )٦‏ ومکتبة جامعة متشجان 
(صورة ۲۰۷) ومكتبة كلية آن آربر لإدارة الأعمال (صورة .)٠١۸‏ ويجب عند ذلك بذل عناية كبيرة في 
مرحلة الإنشاء للحيلولة دون تسرب الاء من خلال إطارات هذه النوافذ. كما أن بعض الكتبات رأت عدم 
وضع نوافذ لي الحهة الغربية» کما هو في مکتبة جامعة متشجان Y‏ دیربورن (صورة ۲5۹)» وأكثر بعضها 
من وضع الاشجار آمام النوافذ الکبیرق كما هو في مکتبة مقاطعة کلارك العامة (صورة .)۲٦٢‏ 
© جعل مداخل الإضاءة عالية ف الجدران الخارجية أو جعلها في السقف مع استخدام زحاج يشتت الأشعة أو . 
تصمیم النوافذ بحيث لا يتجه الضوء منها مباشرة إلى داحل البنی (صورة .)۲٦٢‏ 
© عدم التوسع في حجم النوافذ ما لم تكن مواجهة للشرق في المناطق المعتدلة. وقد استفادت مكتبة أونيل بكلية 
بوسطن من توافذها الشرقية الواسعة ی قاعة الكشافات والفهارس في رفع مستوى الإضاءة في هذه القاعة 
دون أن يؤثر ذلك سلب على بحمل الوضع فيها ودون أن تحتاج Тел уо) Ае‏ 
وتكون الإضاءة الطبيعية مفيدة إذا أحسن استخدامها في الإضاءة العامة وفي الإضاءة الموضعية أيضاً *. أما إذا ل 
يُحسن استخحدامها؛ فإنها تكون عبئاً على المكتبة» حيث قد تتسبب الحرارة المتسربة من المبنى وإليه من خلال المساحات 
الزجاحية» وكذلك من خلال الفتحات ا حیطة بإطارات النوافذ» في تقليل الفائدة المرجوة من التوسع في استخدامها 
وإضافة أعباء مالية على ميزانية المكتبة. 





2: 3 vr. ml INDIEN. 


البينة الداخلية 


الأبهاء والمناور والقبب 


رعا تكون المناور واطعناوء من أبرز الظواهر في تصميم مباني المكتبات. فقد لوحظ ميل كثير منها إلى عمل 
o‏ فهى Lal‏ أن تكون في دور واحد من أدوار المبنى أو تتخلل المبنى 


من أعلاه إلى أسفله (صورة .)۲٦٢‏ وهي قد 
تكون في منتصف ll‏ (صسورة )۲٦٢‏ أو في 
ركن من أركانه أو في أكثر من موضع (صورة 
۶4 وقد يكون المنور محدود المساحة أو 
كبيراً يسيطر على البنى ويفصل أجزاءه عمن 
سوا فلا ان ай; афо а‏ سس رت 
مفتوحة أو بقبة مصمتة؛ أو يوضع في أعلاه 


e а e 7‏ 
زجاجا عاديا أو زحاجا يشتت أشعة الشمس» 





صورة (۲۹۲): جسم هبنى مكتبة عامة 
لاحظ توسط القناء الداخلي للمينى 





صورة (۲۲۳): تجسم مبنی مکنبة جامعية صورة (4 ۲): منظر خارجي لکنبة عامة 
لاحظ عدم وجود توافذ خارجية والاکتفاء باشور لاحظ استخدام آکثر من منور لرفع مستوی الاضاءة الطبيعية 


او کر عا اذ بكرن ان أجل سلف 
مزروعق كما هي الحال في مكتبة مقاطعة 
مرست (خطط .)٦٤‏ وئد تکون الاضاءة 
الداحلة عبره مباشرة و غیر مباشرة. 

واذا سا أحسن تصمیم الناور والبهاء؛ 
فانها تکون ذات فائدة كبيرة في رفع مستوى 
الاضاءة ی البنی» والایحاء لستخدمیه برحابته» 
وتضفي عليه لمسة جالية متميزة» وهي بهذا 


تکون ذات دور وظیفی بارز. فقد استفادت 





صورة :)۲٦٢(‏ منور لی مكتبة عامة 
لاحظ عدم تأثيره على مجمل الحركة في المبنى. لاححظ أيضا كيف استفيد من جوانبه في وضع 
بعض المراجع 


بعض الكتبات» مغل مؤسسة املك عبدالعريز للدراسات الإسلامية والعلوم الإنسانية في المغرب (غخطط ۳۸)» 
Мб»,‏ فرعونت العامة (صورة ۰۲6 والکتبة الر كزية .عریتا (صورة ۰۲۱۲ ومکتبة بیل التذكارية (صورة 
۷ء وم رکز العلومات والمكتبة الشرقية (مخطط ٢)ء‏ ومکتبة الشاریخ وا لمغرافیا بجامعة برشلونة (خطط ٦)ء‏ 





= 7 
cad dl il 


AVE 





РЕТТЕР ІТ ТЕР‏ صورة (YAV)‏ الفناء الداخلى في مکتبة عامة 
لاحظ الاستقادة ممه في رفع مستوى الإضاءة الطبيعية. لاحظ آیضا عدم تأثیره علی ЫЗ‏ کر رد عو ا یر سر ا 
تجمل الخركة الطبيعية في المبنى 


ومكتبة الفرقان في بيت القرآن (مخطط 4( 
١‏ ومكتبة کشوا- لیتون (مخطط ۳6) ومكتبة 
: مقاطعة كلارك العامة (مخطط «EY‏ ومکتبة 
ا ميري إفلين بلاج - هوي (مخطط ه) فائدة 
كبيرة من هذه المناور في رفع مستوى الإضاءة 
الطبيعية فیها دون آن يؤر وحود هذه المناور 
| | على انسياب حركة مرتادي المبنى. 
(VTA) 5390‏ منظر جانبي لکتبة حکومية 
لاحظ عدم وجود نوافذ في هذه ابمهة من البنی والاکتفاء بالئور 202 کما استفادت مکتبة ولاية متشحان فائدة 
کبيرة من النور في رفع مستوى الإضاءة الطبيعية 
في المبنى دون أن يؤثر ذلك على مقتنياتها أو أثاثها أو يعيق الحركة فيها (مخطط /47)» واکتفت به عن وضع وافذ 
}| بعض حدرانها امخارحية (صورة ۲3۸). وقد استحدمت )0 هذا زحاجاً لتشتيت أشعة الشمس» كما 
مذات بعض الجسور تحت سقف المنور لتسهيل حركة الرواد بين أحنحة المبنى الي یفصلها السور (صورة ۲۱۹). 
а re‏ ۳ وقد استخدمت 
A E =‏ انکر اف نة الغنمس ریف تھا در 
أن يؤثر ذلك على سير العمل أو المقتنيات أو المستفيدين (صورة 
(ТҮ,‏ | 








صورة (۲۹۹): منطقة قراءة À‏ مکنبة حکومية صورة (۲۷۰): منطقة الاعارة في مکنبة عامة 
لاحظ عدم تأثر المنطقة بأشعة الشمس نظرا لاستخدام زجاج ‏ لاحظ حسن الاستفادة من الاضاءة الطبيعية 


يشعت الأشعة 





RAMO 


واللاحظ ‏ لسوء الحظ ‏ أنه يساء تصميم معظم هذه المناور بما ينتج عنه عدد من المشكلات» من آبرزها تأثیرها 
على بحمل الحركة ف المبنى حيث تشكل عامل فصل بين أجزائه. ومن الأمثلة على ذلك المكتبة المركزية لمدينة كويبك 
(АҮ Шығ)‏ ومكتبة برمنجهام العامة (خطط ١۱)ء‏ ومكتبة بيل التذكارية (خطط 7١)؛‏ ومكتبة جامعة البحرين ‏ 
العلوم الانسانية (مخطط ۲۱). کما قد ينتج عنها إعاقة حرکة مرتادي الکتبة * (صورة ۲۷۱) آو انعکاس آشعة الشمس 
وتغلغل افرارة (صورة ۲۷۲) وتسرب الیاه ۲ آو تهدید سلامة مرتادیها حصوصاً الصفار منهم نتيجة لعدم اتخاذ 


(Yo ")أو صعوبة صيانة نوافذها (صورة‎ ٤ أو ;520 مستوی الضوضاء (صورة‎ TODAS اللازمة (صور‎ blo Y 









صورة (۲ ۲۷): منطقة الدخل في مكتبة جامعية 
لاحظ كبر المنور وتغلغل أشعة الشمس إلى المنطقة 


و صيانة ما قد یکون فیها من ناضحات (صورة ۲۷۲) آو مصابیح 
صورة (۲۷۱): منظر داخلي لکتبة عامة 8-2 1 وبالرغم من آن پر یو رو سور 
لاحظ كيف يؤثر بهو القبة على مجمل الخركة في المنى 20 الطبيعي إلى المبنى إلا أنه يصعب السيطرة عليه فيما بعد ''. 








صورة ر٤‏ ۲۷): القاعة الریسة لکبة معخصصۃة 
لاحظ المنور الممتد هن الأعلى وتأثير الحركة الخارجية على القاعة 


وبعض الکتبات قد بحعل المناور لي منطقة التخزين (صورة (YYA‏ 
ما يضر بالمقتنيات على المدى الطويل. كما أن بعض الأبهاء والمناور نِد 
يصمم بطريقة تكون سبباً في إضاعة مساحة كبيرة وإطالة المسافة الي 
يقطعها المستفيد عند الانتقال من مكان إلى آحر في المبنى. ومن الأمثلة 
ы a‏ على هذا مكتبة دلس المركزية العامة الي نقدت مساحات كبيرة في 

معظم آدوارها (مخطط ۲۸)» ومكتبة لكستان العامة ال فصل منورها 





(ҮЗ Бек) Ш ал! 












صورة (۲۷۲): قیة فی مکتبة جامعیة 
boy‏ عدم الاستفادة منها في رفع مستوی الاضاءة الطبيعية. لاحظ آیضا 
صعوبة صیانة اللصابیح نظرا لارتفاعھا 






صورة (۲۷۵): منور مدخل مکتبة عامة 
لاحظ ارتفاع النوافذ 


صورة (۲۷۸): منطقة في مكتبة جامعية 
لاحظ کبر اللور وتأثیر أضعة الشمس علی اجموعات 

وقد يكون البهو أو المدور معيراً لانتقال 

الأصوات بين أدوار المبنى ثما يضطر بعض 

المكتبات إلى البحث عن خرج من ذلك» مشل 

وضع آلواح زحاحية مرتفعة التكلفة لنع انتقال 

الضوضاء» كما هو الأمر في مكتبة إرفنج العامة 


صورة (۲۷۷): بهو مكتبة جامعية (صورة ۲۷۹)» ومكتبة كريرار ف جامعة 
لاحظ صعربة تنظيف النوافل وصيانة أجهزة الإنذار 1 





شیکاغو (صورة ۲۸۰))ء ومکتبة ریلاند بجامعة 
مانشسز في المملكة المتحدة The John‏ 
Raylands University Library of‏ 
Manchester‏ (صورة )۲۸١‏ ومكتبة العلوم 


(صورة ۲۸۲). کما آن من الصعوبةعکان 
إضاءة المنطقة الي تقع أسفل القبة في اللیل. 
وقد يضع بعض المصممين قبة دون الاستفادة 
صورة (۲۷۹): منطقة قراءة 8 مکتبة جامعية منها في رفع مستوى الإضاءة في المبنى» كما 
لاحظ كيف اضطرت المكبة إلى وضع حواجر زجاجية للحد من الضوضاء 

هو الأمر في مكتبة الملك فهد الوطنية (صورة 








۳ ) ومكتبة ميري إفلين بلاج هوي في جامعة تكساس 
للمرأة (VAL By pe)‏ مع أن الأصل في القبة هو استخدامها 
للاضاءة (صورة ۲۸۰). كما أنهم قد يهدرون مساحات 





لاحظ تغطيته gal‏ انتقال الصوت 





صورة (۲۸۳): بهو مکتبة حکومية 
لاحظ عدم الاستفادة من القبة ی الاضاءة الطبيعية 


حارجية كبيرة في سبيل إضفاء لمسة جمالية على 
للبنی. 


ومن ملاحظة أوضاع المناور والأبهاء 
الکتبات عکن بلورة القترحات Y‏ 

١‏ التوسع في استخدام المناور والأبهاء في المباني ذات 
الدور الواحدء حيث إنها أثبتت فائدتها لرفع 
مستوى الإضاءة الطبيعية في المبننى دون أن يكون 
ها آثر على Jae‏ ا حرکة فیھا. بل إن بعض 
المكتبات مفسل مكتبة مقاطعة تبكانو العامة 

















صورة (۲۸۰): بهو مکتبة جامعية 
لاحظ استخدام الرجاج لنع انتقال الصوت من البهو ال 
بقية آدوار البنی 





صورة (۲۸۲): بهو فی مكتبة جامعية 
لاحظ استخدام الزجا ج لنع انتقال الضوضاء 


سس ا 





صورة :)۲۸٤(‏ منطقة المدخل في مكبة جامعية 
لاحظ أن القبة مصمتة تخلو من الزجاج والفتحات 





: التخطيط لباني المكتبات 
бы 4 ۷۸ ee eT й‏ ل Ta Se‏ وج a at‏ ا ا 2 اخ алдадым Аы ДЕ bes ад‏ ہے راس میک Е Boge‏ ا ا 


استخدمت آکثر من منور واحد وکانت التجربة مشجعة. كما أنها تخفف من الحاجة إلى وحود النوافذ (صورة 
٦ا‏ یوفر مساحات واسعة للتخزین في المكتبات العامة. 






صورة (۲۸۵): منطقۃ الدخإ 3 ٠ - 3 asa‏ منظ خا ج dale AL‏ 
: خل في مكتية جامعية صورة (585): منظر خارجي en‏ مر اه 
لاحظ الاستفادة من القبة في رفع مستوى الإضاءة الطبيعية ای كيف استفادت المكتبة من الإضاءة الطبيعية مع خلو ا جدران من الزجاج 


Y‏ 0 استخدام المناور في المباني المتعددة الأدوار مثل مباني المكتبات الجامعية ومبائي المكتبات العامة 
الكبيرة؛ لأنها تزيد في المسافة الي يقطعها مرتادو البنى» كما أنها تكون معيراً لانتقال الأصوات. 

ү‏ العمل على آلا تفصل الناور والابهاء الناطق العامة. ورعا یکون من الناسب حعلها بین وحدات 
لاعلاقة مباشرة بیتها متل الوحدات الادارية والناطق العامق» كما هو الأمر ف بعض الکتبات. مشل 
مکتبة مقاطعة كلارك العامة (صورة ۲۸۷). | 1 


4 عدم حيلولة المنور أو القبة دون التوسع الرأسى الذي قد يكون الخيار الوحيد المتاح (صورة ۲۸۸)- 





صورة (۲۸۷): منظر خارجي لکتبة عامة صورة (۲۸۸): منور في даба‏ عامة 
لاحظ القبة التي تتوسط جناح المنطقة الإدارية والفنية لاحظ صعوبة العوسع الرأسي 


Са‏ عدم وضع انحموعات تحت النور مالم تکن الاضامة д‏ مباشرة. 

٦‏ عدم رفع مستوی الضوضاء في المكتبة. 

۷- عدم تأثر منطقة الوسائل والصغرات بالنور و البهو. 

۸ الاستفادة من القبة ‏ في حال وجودها ‏ في رفع مستوى الإضاءة الطبيعية ف الینی بعدم حعلها 


Ar 


-٩‏ وضع زحاج ف أعلى المنور لتشتيت أشعة الشمس» أو جعل الإضاءة الطبيعية الداحلة من امنور غير 
مباشرة. | 





البينة الداخيلية 7 


)==( الإضاءة الاصطناعبة 


#توقع من المكتبي أن يأحذ في حسبانه منذ الأيام الأولى لتخطيط البنی انارة هذا البنی» وأن یکرن 
على إحاطة بأهم أنظمة الإضاءة المتاحة ومعرفة التفاصيل الى تؤثر في كفاءة الإضاءة وفاعلیتھساء شل 
أنواع الصايبح» وأعمدة ارتكازهاء وعمرها الافتراضي» Hy‏ الإضاءة على العين؛ رانعکاس الضوی 
وكيفية قياسه. كما يُتوقع منه بالإضافة إلى ذلك أن يلقي بالا إلى تكاليف النظام المقترح. ولا تقتصر 
هذه على تكلفة الطاقة» الي وإن كانت مهمة إلا أنها تعتمد إلى مدى كبير على قوة التيار الستخدم 
وشن الوحدة الكهربية» وإنما تتعدى ذلك إلى تكلفة الإنشاء الي تشمل تمن الأسلاك الكهربية والأزرار 
والمصابيح ونفقات تركيبها ونفقات التخلص من الحرارة الناتمة عن الإضاءة؛ وتكلفة الصيانة الي 
تشمل اصلاح الصابیح وتنظیفها واستبداها عند انتهاء عمرها الاف‌زاضي. 
ورعا يجد المكتي آنه من المفيد عند التحطيط للإضاءة استخحدام مستوى متدن من الإضاءة العامة ومزج ذلك 
عستوی عال تلف من الاضاءة لناطق العمل والاستخدام بقدر يلي حاحات الترددین علی هذه الناطق والعاملین 
Ие‏ وهذا را اه سس إضافة إلى أنه سيوفر ما يزيد على خمسة عشر في ill‏ 
ү‏ من تکلیف الطاقة في الإضاءة. كما 
قد يجد أن من المفيد مراعاة خصوصية المكان 
عند الإضاءة مغل تمكين المستفيدين من رفع 
مستوى الإضاءة أو خفضه في الناطق الي 
يستدعي استخدامها ذلك كقاعات العرض. 
فمن المرغوب فيه وضع dimmers patel‏ 3 
بداية هذه القاعة ونهايتها لتسهيل الأمر على 
مشغل الأحهزة وحعل مصاییحها موازية 





صورة (۲۸۹): منطقة قراءة وتجموعات في مکتبة عامة 
لاحظ مزج أربعة أنماط من الإضاءة لمقدمتهاء وليس ف اتھاہ شاشۃ العرض واذا 


تعذر ذلك يمكن استخدام مصابيح متوهجة في مؤخرة القاعة ومصابيح لاصفة في مقدمتها يمكن إطفاؤها عند 


وينبغي أن يسمح التصميم بنقل مصادر الضوء من مكان إلى آخر حين الحاحة إلى ANS‏ وهذا 
Le‏ سيقلل من عدد المصابيح المستخدمة ويطيل عمرها الافتراضي "'. وبغض النظر عن نوع الإضاءة 
المستخدم يكون الضوء منتشراً بشكل جيد. أما فيما يتعلق بقاعات القراءة؛ فإنه يجب الابتعاد ما أمكن 
عن التناقض في الإضاءة أو جعلها تنعكس مباشسرة على جمال رؤية القارئى. ولي الوقت ذاته يفضل 
الابتعاد عن النمطية في «да уй‏ والاستعاضة عن ذلك بتکیسف مستوی الاض ШАРЫ‏ لطبيعة الأعمال 
الي تدم في المنطقة المراد إنارتها. | 

827 أن الإضاءة في حد ذاتها عنصر جمالي إن جسن 
استخدامه» وأن طريقة التوزيع توثر ساباً أو إيجاباً على مقدار الطاقة المس تخدمة في المبنى. فالأررقة 
والدهالیز - علی سبیل الشال - تکون أقل إضاءة من مناطق العمل. كمايمكن أن تستخدم مصابيح في 





التخطيط لباني المكتبات 

بعض المناطق تراعى فيها الناحية الجمالية أكثر من غيرها. كما أنه لا مانع من استخدام إضاءة مختلفة 
التوزيع والقوى. وعلى النقيض من ذلك مناطق تخزين أوعية المعاومات الت يجب أن تكون إضاءتها 
موزعة على نحو يضمسن تركزها على الخزائن أكثر من غيرها. 

وبغض النظر عن نوع الإضاءة الستخدمة في المبنى يجب أن تنظم مصادر الإضاءة بطريقة مرنة 
гей‏ إعادة تنظيم أثاث المكتبة كلما استدعى الأمر ذلك. وأن تكون الإضاءة موزعة بشكل متساو بين 
المناطق المتشابهة ‏ مثل مناطق تخزين المجموعات ‏ والا تحصول بعض التجاوزات الانشائية Je‏ 
التمديدات الخارحية ‏ درن انتشار الضوء و حسن توزیعه (صسورة ۲۹۰). 

ویعد احتیار آماکن مصادر الاضاءة من العوامل السي توثر سلبا آو ایجابا علسی كفاءة الإضاءة 
وفاعليتها. فأحيانا ما تضطر بعض الظروف الإنشائية إلى وضع مصدر الإضاءة في مكان قدلا يكون 
الخيار الأمفل ‏ كما هو الخال في مكتبة كلية آن آربر لإدارة الأعمال (صورة )١9١‏ وفي مكتبة 








صورة (۲۹۰): منطقة جموعات في Аба‏ حكومية صورة :)۲۹١(‏ منطقة مجموعات في مكتبة كلية 


لاحظ الإضاءة الإضافية في الججزء النائي لاحظ تأثير تمديدات التكييف على إضاءة الخزائن 


إهناسي إهليسياس العامة Biblioteca Popular Ignasi Iglesias‏ & آسبانیا (صورة ۲۹۲) وق مكتبة 


ريلاند يجامعة مانشستر (YAY By ye)‏ مما يقلل من أثر الإضاءة ويسهم في إهدار الطاقة. 


en‏ لات 





liku (YAY) ipe‏ المدخل في مكبة delo‏ صورة (۲۹۳): منطقة الفهرس في مكتبة جامعية 
لاحظ حجب ا جسور للاضاءة لاحظ جعل تارج ASI‏ مقابلة لمصادر الاضاءة اما 





الْبِيك الداخلية 


AAN: 


المبنى وتوزيع مناطقه واختيار نمط الإضاءة. فمنعا لانعكاس الضوء الطبيعي على سطوح مناضد القراءة 
ينبغي تحنب المواد ذوات السطوح الصقيلة أو المطلية. ويتبع ذلك عدم وضع المرايا في قاعات القراءة» 
S y‏ الإسراف في استخدام النوافذ في قاعات القراءة؛ وتكثينها بدلاً من ذلك في مناطق 

وينصح بعدم إبراز المصاببح عن مستوى السقف خصوصاً في حال استخدام المصابيح التوهجة أو 
عند كون السقف ذي مستوى منخفض. كما ينصح في كل الأحوال بعدم المغالاة في وضع المصابيح 
ف آماکن مرتفعة حتی لا یصعب استبداطا حین تدعو الحاحة إلى ذلك. 

واضافة ال احتلاف مستوی الاضاءة في وحدات المكتبة يختلف المستوى طبقا لنوع الادة 
المقروءة. ففي الوقت الذي يتطلب وعاء المعلومات التقليدي مستوى عاليا من الإضاءة لا تتطلب ذلك 
أوعية المعلومات غير التقليدية مثل المصغرات والحاسوب. By‏ حالة أوعية المعلومات التقليدية يكون 
الو مانلا ل حلف القاری وشرب مستوی ظهره حتی لا برتد الضوء الساقط علبی الادة القروءة ال 


عينيه (شكل .)١١‏ 


الشکل رقم (۱۱) 


| مصدر الضوء والادة الفروءة | 
أما في حالة أوعية المعلومات غير التقليدية فيكون مائلاً إلى الأمام وذلك لطبيعة الأجهزة» وحتی 
لا ينعكس الضوء عليها مباشرة» خصوصاً إذا كان يقل ارتفاع مصدره عن ستة أمتار. 





АЗ,‏ بعض المكتبات ‏ ومنها المتخصصة والبحفيية ‏ إلى مستويات مختلفة من الإضاءة في 
مكان واحد فتضيف مصابيح إضاءة فردية على مناضد القراءة» وهنا يفضل ألا يزيد مستوى ما يسقط 
منها من ضِوء على المادة المضاءة على ثلاثة أمثشال ما ينعكس على منضدة القراءة أو خمسة أمقال 
مستوى ضوء القاعة. 

ومن التوحهات الثيرة للانتباه کثرة استخدام الإضاءة المرضعية ع«نااعنا task‏ )5 تركر على مناطق عمل 
معينة مع استخدام مستوى إضاءة عام متدن. و Ci КЫЙ „елар ИЛДӘ ад eons ot‏ 
لا ينفصل من مكونات مناطق العمل في المكتبات ''» وهذا التوجه يلبي رغبة العاملين في المكتسات والمستفيدين 
منها على حد سواء “'. 





Ары АН ne Sonnen ل‎ | дате жеры ۳ к و‎ 4 a re en “4 A у. 1 


ومنها استخدام الإضاءة الموضعية في مناطق تخزين أوعية المعلومات. ورما يكون هذا حلاً مناسباً لمشكلة 
عدم التوازن في إضاءة الرفوف السفلى من خزائن الكتب. ومع ذلك هناك بعض المشكلات المتعلقة باستخدام هذا 
النمط من الإضاءة في مناطق التخزين يمكن إجمالها فيما يأتي: 
© أنها تتطلب استحداث بنية تثبت في أعلى كل صف من الخزائن» وهذا يحد من إمكان تغيير وضع هذه 
الخزائن أو تغيير عرض ممراتها. 
© أن هذه البنية قد تفقد الناحية الحمالية أو قد تكون بارزة أكثر ما ينبغي مما يجعلها مثار انتباه. 
© أن هذا النمط من الإضاءة يستدعي مد قنوات طاقة تحت أرضية الدور أو من السقف لكل صف من 
الخزائن. وهذا مكلف ويعوق إعادة الترتيب ف كلتا ا حالتین*'۔ 
1 طوق استخدام الإضاءة 
هناك طریقتان متباینتان لاستخدام الاضاءة هما آن تکون مباشرة أو غیر مباشرة. وعا آن هاتین الطریقتین تتعلقان 
باتحاه الضوء فيجب الاهتمام بطريقة تر کیب وحدة الاضاءة. فهي قد تکون موضوعة ی تحویف أو معلقة أو على هيفة 
صفوف أو قائمة بذاتها أو مثبتة في السقوف أو الحدران أو الأرضيات أو ف الأثاث» وتختلف فيما بينها من حيث 
نوعية ما ینبعث منها من ضوء ومقدار الاضاءة الباشرة وغیر الباشرة ال تنتج عنها. وبصفة عامة تتكون وحدة 
الاضاءة من الصباح ومکانه» ورعا نحتوي علی عاکس reflector‏ وعدسات للتحکم ی توزیم الضوء. 
(أم) الإضاءة ا مباشرة l‏ 
اعتاد الكثير من المكتبات على مدى السنين الماضية استخدام المصابيح اللاصفة والمصابيح المتوهجة في الإضاءة 
الباشرة. ويتم هذا بتغبييت وحدات الإضاءة في السقرف ف مختلف أرجاء المبنى مع دعم المناطق الي تتطلب مقداراً 
أكبر من الإضاءة بوحدات إضافية. ونظرا لتزايد مقدار الطاقة المستخدم في المكتبات وارتفاع كلفتها فقد اتجهت 
بعض المكتبات إلى الاستعاضة عن هذه الطريقة باستخخدام الإضاءة الموضعية وتركيزها على المسطحات الي يتم 
فيها Hs Jal‏ وعلى المجموعات في مناطق التخزين بدلاً من استخدام الإضاءة العامة فيهاء مع وضع أغطية عليها 
منع تأثير الأشعة فوق البنفسجية. ومن СА (ӨШ‏ آحذت بهذا مکتبة ولاية متشحان. کما حعلت بعض 
الکتبات التحكم ف إضاءة المناطق النائية أكثر مرونة هما ينتج عنه توفیر مقدار کبیر من الطاقة ۲". 


(ب) الاضاءة غم الاش 8 





لم يهم التوسع في استخدام الإضاءة غير 
المباشرة إلا مؤخصراً. ومن مميزاتها PLB‏ 
مستوى انعكاس أشعتها على ما يحيط بها 
وكون هذه الأشعة تأتي من اتحاهات عدة الأمر 
الذي يقضي على الظلال الي تظهر عند 
استخحدام الإضاءة المباشرة. ومن المكتبات الي 
استخدمت هذا النمط مسن الإضاءة في بعض 


صورة رء ۲۹): منطلقة الإعارۃ والفھرس ٹی да Арба‏ 5 سے ٠‏ ۳ 
لاحظ الاضاءة غیر الباشرة مناطقها مکتبة ارفنج العامة (صورة ۷۹4) 


ومکتبة حامعة اللك سعود (صورة 0۲۹۰ 





VAY 


ومكتبة بيل التذكارية اي الولايات المتحدة (صورة .)۲۹١‏ ویتجه الضوء بهذه الطريقة من المصابيح إلى السقف ثم 









صورة (۵ ۲۹): قاعة قراءة الصحف في مكمة جامعية 90 ,5 (۷۹۹): ante ua der ll dado Alas‏ 
لاحظ الاضاءة غیر الباشرة لاحظ الإضاءة غير المباشرة 
ترتد نسية منه إلى البيئة المحيطة. وينبغي الإشارة في هذا الصدد إلى أن هذا النمط من الإضاءة يعد مرتفع التكلفة 
فيما يتعلق .مصروفات الطاقة» كما أنه يقتضى جعل لون السقوف والجدران Lab‏ حتى يرتفع القدار العائد مبن 
الإضاءة إلى البيعة الحيطة. 
ولقياس كفاءة مصدر الضوی ينبعي معرفة مقدار сул‏ صاعص[ المنبعث من كل واط من الكهرباء. ولصادر 
الإضاءة الاصطناعية طاقة تتراوح النسبة فيها ما بين سبعة لومنات لكل واط إلى ما يزيد على مثة وثمانين لوسن 
لكل واط "'۔. Я‏ 
العوامل المؤثرة كي الإضاءة 
يتأثر مستوى الرؤية في المكان بمساحته» واللون الستخدم ca‏ وصفاء المصابيح» والوقت الذي عضیه الانسان 
فیه. ومن الهمات الرئيسة لهندس الاضاءة العمل على أن تكون الإضاءة في المكتبة ملائمة من حیث الکم والشوع. 
فنوع الاضاءة وطريقة توزیعها رالصورتان ۲۹۷ و ۲۹۸ ) يأتيان قبل درجتها في الأهمية؛ لذا فإن إضاءة ضعيفة جيدة 





صورة (۲۹۷): منطقة الفهرس في مكبة معخصصة صورة (۲۹۸): منطقة جموعات فی مکبة متخصصة 
لاحظ میل الاضاءة الرضعية : لاحظ عدم توازن الاضاءة وخلو الممر الأيسر منها 


النوعية рай‏ بكثير من إضاءة قوية غير حيدة *'. وهناك عدد من العوامل الي تؤثر في إضاءة الکتبات. من آهمها 
نوع الاضاءة وقوتها. | 





النوع Ley! ¢ 55 .quality‏ من أھم العوامل الؾ بجب أن توحذ فی ا لحسبان. وسن الصعوبة 
عکان تیاس ذلك حیث انه یعتمد علی عدد من الزشرات منها اللمعان والانعک اس» ونوع 


٭ اللمعان والانعكاس. ينبغي العمل على تجنب الانعكاس مجميع أنواعه سواء الانعکاس المباشر على 
العين أو الانعکاس علی سح مکونات الکتبة آو أائها آو الانعکاس على ورق أوعية 
العلومات. واللمعان من أهم العوامل الي تؤثر تأثيراً سلبياً على نوع الإضاءة» وهو يتدج عن 
انبعاث اضاءة قوية من مصدر واحد. ويمكن التقليل من أثره في حالة الإضاءة الاصطناعية 
باستحدام مصاییح باغطية تحتوي علی قواطع لنشر الأشعة المنبعثة منها وكذلك على عواكس 
eg peal‏ كما هي الحال في كثير من مباني المكتبات مثل مبنى مكتبة بيل التذكاريةء والعمل على 
أن يكون مصدر الضوء في الناحية اليسرى للقارئ أو فوق كتفه وليس من أمامه. أما في حالة 
الإضاءة الطبيعية فيمكن التقليل من اللمعان باستخخدام الواح زحاجية معينة تؤدي هذه الوظيفة. 

وللتخفيف من أثر الانعكاس واللمعان يفضل أن تكون أسطح مناضد القراءة والأرضية 
والواد الخشبية فاتحة اللون. وهذا يقلل من التناقض في الألوان الذي يتعرض له البصر حينما 
ينتفل من الصفحة المقروءة إلى غيرها ما يخبط بالقارئع. ولأن الأسطاح المصقولة تعكس نسبة 
كبيرة ما يقع عليها من ضوء؛ فإنه يجب تحنبها. وينبغي في هذا الصدد الإشارة إلى أن بعض 
المصممين والمكتبيين مازالوا بميلون إلى استخدام الألوان الداكنة» بالرغم بما في ذلك من محاذير. 
ومن غير المرغوب فيه أن تزيد نسبة الاعقلاف بين قوة الضوء الساقط على المادة المقروءة 
والسطح ا حیط بھا عن Vio‏ حيث إن القدرة على القراءة ستتأثر نتيجة لاضطرار العين إلى 
التكيف بسرعة مع درحات متفاوتة من كثافة الضوء. وقد عمدت بعض لمكتبات إلى جعل 
آلوان بعض مکوناتها داكنة ما حد من فاعلية الاضاءة. وعکن ملاحظة ذلك علی سبیل التال 
ن مکنبة مقاطعة هنترفل مادیسون العامة (صورة 194(¿ 

لذا تكون ألوان اللجدران 
والسقوف وبقية مكونات المكتبة غير 
داكنة وذلك لتوفير مقدار أكبر من 
الطاقت حيث ثبتت علاقة الإضاءة 
باللون المستخدم؛ فكلما كان لون 
الجدران والسقوف aj‏ نسبة 
الضوء العائدة منها على مسطحات 
الینی (حدول ON‏ 





صورة (۲۹۹): منطقة المدخل في مكتبة عامة 
لاحظ استخدام الألوان الداكنة 








ЕК Ao 


جدرل رشم ر۱۱) 


de‏ انعکاس اأص ء بان ت الول 
Ча 5‏ 





ويراعى عدم وضع خزائن بين مصدر الضوء ونقطة سقوطه حتى لا تنشأ ظِلال توثر 
على القراء. كما يراعى ألا تؤثر مكوّنات المبنى» مقل الأعمدة وأنابيب التكييف علی LA‏ 
سير الضوء. ولعل الأخمير من هذه هو الأكثر شیوعاء حيث يمكن مشاهدته في مكتبات 
كثيرة ‏ مغل مكتبة كلية آن آربر لإدارة الأعمال. ورعايعود هذا إلى عدم التنسيق في 
مرحلة التصميم بين مهندس الإضاءة ومهندس التمديدات. 


ومن الضروري احتيار المصابيح ذات الحواحز المناسبة لمع الانعكاس. ونما يساعد 
على التخفيف من نسبة الانعكاس تغطية مصادر الضوء تغطية مناسبةء وتوزيعها بشكل 
متناسق يجعل الأشعة تأتي من مناطق متفرقة وتتقاطع على نحو يقلل من الظلال الناتمة 
عنها. 
© مصادر الضوء. تتعدد أشكال الصابيح وأحجامها وألوائها تعددا كبيراً. ولكل من 
مميزائه ومحدودياته. إلا أنه يكن تقسيمها ‏ من حیسث كيفية إحراقها الطاقة ‏ إلى 
اجار كسا عق 





يمتاز هذا النوع من المصابيح بكثرة توفره في 
السوقء واعتدال e‏ وسهولة تركيبه وتعدد 
استعمالاته» وجودة لونه» وثبات ضوئه. كمايمكن 
رفع مستوى إضاءته إذا دعت الحاجة إلى ذلك. ومن 
عيوبه الي تجعل كثير من المكتبات تحجم عن 
استخدامه خصوصاً في مناطق القراءة أنه مهدر للطاقة 
ويزيد في حرارة المكان. كما أنه قصير العمر بالمقارنة 


صورة (900): منور في مكبة جامعية | | | مع بعض الأنواع الأخمرى من المصابيح (صورة 






لاحظ استخدام المصابيح المتوهجة في السقف الرتفع 


(Yous 





| التخطیط لباني الکتبات 

0 الصابيح اللاصفة 
يكثر توافر هذا النوع من المصاببح في السوق بأحجام تلفة. وهو منتشر الاضاءق وموفر للطاقة (مقارنة 
ax‏ بالصابیح التوهجت)» وطریل العمر (مع ملاحظة آن 

з 

عمره الافتراضي قد يعتمد إلى حد كبير على طول 
استخدامه في كل مرة). ومعظم أنواعه المتوافرة الآن 
تحتوي على عدسات تساعد على تفريق الأشعة وتمنع 
تکون الظلال " ". ومن عيوبه تذبذب الإضاءة المنبعفة 
منه» وأنه يتطلب قواعد ارتكاز. كما أنه قد یکون 


£ Е я 
مصدرا للضوضای وان رفع مستوی اضاءنه أو خفضه‎ 





صورة (۳۰۱): منطقة الإعارة و الخدمة المرجعية للأطفال في مكعبة عامة قد يتسبب ف تقصیر عمره (صورة ۳۰۱). 
لاحظ استخدام الصابیح اللاصفة فی السقوف غير المرتفعة 


اکر 
о |‏ الصاییح العالية لترهج 


هذه الصابیح آکثر 2 للطاقة من الصابیح التوهجة واللاصفة. 
وهي طويلة العمی ومناسبة للمباني ذات السقوف العالية. ومن عيوبها 
أنها بطيئة الاشستعال» ولا يمكن رفع إضاءتها أو حفضها نی الغالب» 
واُنھا تتطلب قواعد ارتکاز وئد تکون مصدراً للضوضاء ورعا توثر 
أشعتها على الصحة» وقد تنفجر فجأة» وآن عمرها یعتمد ال حد کسیر 
علی استخدامها ‏ کل مرة (صورة ۳۰۲). 


0 الصابیح التدنبة التوهج 
تشبه ف مظهرها الصابیح العالية لتومج وتشك معها في 
صورة (۳۰۲): مر رئيس في مکتبة عامة الکثیر من اللامح. واحیانا ما یستخدم فیها غاز الصودیوم نت 
لاحظ استخدام المصابيح العالية الترهج ی هذا السقف ‏ , . ہے ہے ы Дей : of) of‏ ی 
е)‏ يح العالية اتوهج في هذا ЧА‏ شفط متعفض. وتاز بأنها آقل الانواع استهلاکا للطاقة. وقد 


للکتبات في مناطق العمل الفردية. وقد بدأت تتحسن مؤخرا. 





رب الفوۃ д улай! Al intensity‏ زيادة القوة المطلوبة للإضاءة بالتدريج. فبعد أن کانت شعة 
راحدة لكل قدم مربع (أي ما يزيد ليلا على عشر شمعات في التر الربع) قبل تسعین te‏ اتجهت إلى 
الزيادة ععدل تراوح بین مسة في المعة وعشرة في المحة كل سنة. وفي بداية الستينيات من القرن الميلادي 
JLH‏ رأت جمعية هندسة الاضاءة Шипидайпр Engineering Society‏ 3 الولايات المتحدة أن 
المستوى المناسب من الإضاءة في مناطق الكتابة والبحث هو سبعين همعة ف القدم المربع (أي 1707 شمعة 
في المتر المربع) وفي مناطق القراءة العادية ثلاثين شمعة في القدم المربع "" (أي ۳۲۳ شمعة في المتر المربع). 
إلا أنه لا يزال هناك احتلاف كبير وتناقض بين المهندسين والمتخصصين في الإضاءة والمكتبيين وأطباء 





البينة الداخلية bt‏ 
العبون وواضعي الواصفات حول القدار الکانی من الضوء ما جعل التوصل ال صيغة تحوز ول ا میع 
أمرا ليس سهلاً ''» ومع ذلك هناك بعض القواعد الي يمكن الاستفادة منها في هذا الصدد. 
ومن هذه القواعد آن حودة الاضاءة ليست مقترئة دائماً بالقوق فقد وحد أنه يمكن قراءة أية مادة 
Р Р‏ يتراوح بين خمس عشرة شمعة وثلائین شمعة في القدم المربع *" (أي بين ٠١١‏ شعة 
و ۳۲۳ شعة نی ال المربع). كما أن مقدار الإضاءة الذي يراه الإنسان كافياً للقراءة تحكمه عوامل 
نفسية وبيئية خاصة تختلف من فرد إلى آخحر *". لذا يجب عند التخطيط والتصميم إعطاء الأولوية لنوع 
الإضاءةء LÍ‏ كثافتها فيمكن زيادتها بسهولة "". ولان آهداف الكتبي لا تقتصر في هذا الصدد على 
السعي وراء حسن مظهر المكتبة وتوفير إضاءة كافية فيها؛ بل تتعدى ذلك إلى حماية المواد احساسة مشل 
з асай «ЛЬ аА‏ الي تتعرض للتلف عند مواجهتها للأشعة فوق البنفسجية المنبعفة من میم 
مصادر الاضاءة البیضاء. وينبغي یی هذا السیاق الإشارة إلى أن مصابيح التنجسان المترهجة tungsten‏ 
J incandescent‏ مقدار Sune‏ من هذه الأشعة مقارنة بكثير من الصابیح اللاصفة؛ ویعتمد الضرر 
على كثافة الضوء ومدة التعرض له. وهذا ما يدعو إلى عدم الإسراف في إنارة مناطق التخزين وعدم 
تعريض متویاتها لضوء مستمر بماثل في قوته ضوء مناطق القراءة. 
وبصفة عامة یراعی عند التحطیط لاضاءة الکتبة ما يأتي: 
١‏ اختيار العدسات الي تتشر الضوء ونم اللمعان. 
۲- وضع الصابیح في أماكن بحيث لا تتسبب في لمعان السقف أو حدوث طِلال نتيجة لسقوطها على 
الأرضية و سطوح الناضد بزاوية قدرها مس وأربعون درجة. | 
Y‏ التقليل من التفاوت ف فوة الاضاءة في القاعات الصغيرة أو المتلاصقة. واستخدام إضاءة غير فوية في 
القاعات غیر الحصصة للقراءة. | 
4- استخدام الصابیح الي لا تنتج حرارة عالية عند تشغیلها والي ,عکن تنظیفها واستبداها بسهولة. 

о‏ تمكين المستفيدين من التحكم في الإضاءة إذا کان 
الأمر يستدعي ذلك. 

1 عدم وضع مصابيح ملونة حصوصا في مناطق القراءة 
حتی لا یتج عن التقاء ضوئها مع الإضاءة العامة 
ظلالاًتوثر علی حودتها (صورة ۳۰۳). 

۷- استحدام الألوان الفاتحة للسقوف وابشدران» حیث نها 






صورة (۳۰۳): رکن قراءة فی مکتبة عامة ۱ ۲ 
لاحظ استخدام الاضاءة اللونة А‏ الا کثار من الإضاءة الوضعية ما آنکن» g Us pas‏ 


مناطق الاعارة واندمة الرحعية وقاعة قراءة ابحموعات 





الخاصة والخرائط ومناطق العمل ومناطق الاستراحة. 
A‏ مزج الإضاءة الاصطناعية بالاضاءة الطبيعية کلما آمکن ذلك (الصورتان ٠١5‏ و (Е‏ 





التخطيط لاني الکتبات 


AA 


5 اضاءة وحدات المكتبة 
اصطلح علی استخدام " شمعة/قدم " مقياساً لستوی الضوء 
في محيط معين» وهو يعي مقدار الضوء اللبعث من شعة متوسطة 
الحجم؛ ویتشر علی مساحة قدم مربسع. ویقاس الستوی عادة 
يجهاز يتوافر في السوق. وبغض النظر عما قد يكون هناك من 
ملامح خاصة تتطلب هذه المكتبة أو تلك توافرها عند إضاءة 
وحداتها يقترح أن تكون الإضاءة في بعض مناصطق المكتبة على 
النحو الاتي: 
ch‏ منطقة ا مدخل 
يعتمد نمط الإضاءة المستخدم في هذه المنطقة على مكوناتها. 
Е 5‏ فإذا كانت تحتوي على أمكنة للعرض فيوصى باستخدام المصابيح 
صورة (4 ۳۰): منطقة اجموعات فی $¿ а ۳ dels‏ 
لاحظ مزج الإضاءة الطبيعية بالإضاءة الاصطناعية المترهجة؛ لأنها أفضل مصدر لإضاءة مثل هذه الأمكنة. ونظرا لتوافر 
أحجام صغيرة منها؛ فإن إمكان استخدامها لتسليط الضوء على بقع محددة أو مناطق غير واضحة المعالم يزيد من 
أهميتها ''. وتعتمد درجة كثافة الإضاءة في هذه الأمكنة على الهدف من العرض وطبيعة المادة المعروضة. ومن 
الضروري أخذ المادة المعروضة في الحسبان عند اختيار الإضاءة» حيث إن بعض أنواع الإضاءة تؤثر تأثيراً GL‏ 
على بعض المواد مثل الممطوطات والوثائق إذا طالت مدة تعرضها ЛА‏ 


إذا كانت المكتبة مازالت تستخدم الفهرس البطاقي وتضعه في هذه المنطقة فتك ف الإضاءة عليه (صورة 





۵ ). وقد رفع بعض المكتبات درجة الإضاءة في منطقته إلى ما يقرب من مئة شمعة للقدم المربع (أي ٠١1‏ 
شمعة في المتر المربع). أما إذا كانت قد تحولت إلى الفهرس المحسب فيجب الحرص على عدم تكثيف الإضاءة 
الطبيعية والاصطناعية في منطقة الطرفيات حتى لا يؤثر ذلك على ما يظهر على شاشاتها (صورة .)۳۰٣‏ 





ہر را رج 


صورة (۳۰۵): منطقة الفهرس ی مکتبة وطنية صورة (۳۰): منطقة الفهرس А26 À‏ عامة 
لاحظ تکتیف الاضاءة ی منطقة الفهرس البطاقي لاحظ اصطدام آشعة الشمس بشاشات الطرفیات 


ولا بأس في استخدام بعض المصابيح ذات الطابع الحمالي في منطققة المدصل (صورة ۳۰۷) خصوصاً في 
أماكن الاستراحة الملحقة بهاء وكذلك استخدام أنماط مختلفة من الإضاءة (صورة ۳۰۸). کما تفضل الاستفادة 
من الإضاءة الطبيعية ما أمكن في رفع مستوى الإضاءة فيها. وفي كل الأحوال يكون مستوى الإضاءة في هذه 
المنطقة مر ЫЖ Ls‏ 





البينة الداخلية | 





صورة (۳۰۱۷): منطقة الدخل فی مکتبة جامعية صورة (Y s A)‏ منطقة المدخل في مكتبة وطنية 
لاحظ الانارة امالية لاحظ تراوح الاضاءة 


ربع منطفقة الاعارة 
pla‏ الإضاءة العامة في هذه المنطقة إذا كان ارتفاع سقفها آقل من ثلانة آمتار» و تدعم 2 منضدة 
الإعارة بإضاءة موضعية تَثبّت في إطار يوضع ذا الغرض وتکون متسقة مم سطح النضدة (لصورتان ۳۰۹ 












صورة (۳۰۹): منطقة الاعارة ی مکبة dale‏ صورة (۳۱۰): مکتب الاغارة ی مکتبة جامعية 5 
لاحظ تدر ج منضدة الاعارة. لاحظ آیضا الاضاءة العامة والاضاءة الوضعية. لاحظ آیضا لاحظ تناسق مصادر الاضاءة مع سطح مکتب الاعارة 
خلو النطقة احيطة بالنضدة من الفرش. 
ay y‏ و۳۱۰). آما ЫЫ‏ كانت المسافة بين السقف 
l‏ | وسطح المنضدة ثلاثة أمتار أو أكثر فيوصى 
باستخدام مصابیح علوية غير مباشرة عالية 
التوهج (صورة )۳١١‏ لأن السقف غير الرتفع 
لا کن من نشر ضوء الصابیح عالیة التومج 
على نحو فعال. 
هذا يفضل في الحالة الأحيرة استخدام 
...0 ی مصابيح لاصفة عادية بقواطم مائلة لتسهیا 
لاحظ الاضاءة الوضعية القوية ا بعئة من السقف نشر الضوء. ومن الاول بحنب استخدام 
الاضاءة الوضعية اثبتة علی منضدة الاعارة» حيث إن وضعها في مثل هذا الکان قد یعیق اتصال العاملين فيه 
بالستفیدین N‏ 


> 











Шығ (с)‏ ا خدمة ا مرجعية 
يتعامل مكتبي المراجع مع أنماط مختلفة من الأوعية المرجعية. وينبغي الإشارة هنا إلى ناحيتين تميزان العمل في 
هذه النطقة عن غيرها من مناطق المكتبة. أولاهما أن عامل الوقت ييرز أحياناً بشكل ملح؛ ویتمٹل ھذا خصوصا 
حین الاستفسار المرحعي اشاتفي الذي یتوقع صاحبه الجواب في الحال. وثانيتهما أن أغلبية أوعية المعلرمات 
الرجعية تتسمم بعیغر حروفها. لذا؛ لا بد من رفنم مستوی الاضاءة ی هذه النطقة بدعمها باضاءة موضعية 
لمساعدة المرجعي على خسن الأداء. كما ينصح أن تكون هذه الإضاءة الموضعية متسقة مع مكتب الخدمة المرجعية 


إذ إن المرحعي غالبا ما يتعامل مع أكثر من وعاء مرجعي في الوقت «У‏ (الصورتان ۳۱۲ و ۳۱۳). 











NINE‏ المرجعية في مكتبة عامة (ТАУ) Вр‏ مكتب الخدمة المرجعية في مكبة جامعية 


لاحظ اتساق الاضاءة مع سطح الکتب ‏ لاحظ قرب جموعة المراجع الحورية منه. لاحظ أيضا اتساق الإضاءة مع 
سطح الکتب 


والشيء نفسه يصدق على مرتادي هذا 
القسم الذين يبحفون فيه عادة بأنفسهم عن 
ә‏ محددة مد ٹکؤن معنی كلمة ى قاموس 
أو موقع مديئة في أطلس أو تاريخ معین آو 
معلومة ببليوجرافية في كشاف. وهذه 
العلومات غالبا ما توجد في أوعية تتطلب 





مستوی (Sle‏ من الاضاءة یختلف عن مستوی 
الاضاءة اللازم لقراءة الاوعية العاديق لذا فقد 
رکزت بعض الکتبات» مغل مكتبة سد في 
جامعة ييل» على استخدام الإضاءة الوضعية ی هذه النطقة (صورة ۳۱4). 


صورة :)١ ٤(‏ منطقة الفهارس في مكبة عامة 
لاحظ استخدام الاضاءة الوضعية 


ردم منطفة الأطفال والشباب 
مكل مناطق الأطفال في بحملها مكتبات مصغرة. فهي في غالب الأحيان تشتمل على منطقة إعارة ومنطقة 
حدمة مرحعية ومساحات قراءة عامة ومساحات «сз д‏ بالإضافة إلى مساحات للنشاطات الفردية» كما أنها 
توجه نحدماتها لمرتادين مختلفي الأعمار. لذا فهي تتطلب مستويات مختلفة من الإضاءة. ومن المرغوب فيه رفع 
مستوى الإضاءة في مناطق قراءة صغار السن على وجه الخصضوصء وأن تكون الإضاءة طبيعية (صورة ۳۱۰) آر 
مزيجاً من الإضاءة الطبيعية والاصطناعية غير المباشرة. 





ж 7 = t 
АН i! 


(ھ) م رکز الوسائل 
يحتوي مركز الوسائل على فاط مختلفة 
من أوعية المعلومات» مشل الصغرات 
15335 بأنواعها Са,‏ 
والمليزرات» كما أنه قد یشمل مرافق لانتاج 
الوسائل. ولعل هذه المنطقة إحدى المناطق اليّ 
لابد أن يوحذ فيها كم الإضاءة وكيفيتها ف 
о‏ کر جس مس الحسبان في المراحل المبكرة من التخطيط. 
وتعتمد كنافة الضوء الطلوبة ی هذه النطقة 
على نوع الوسائل الي تنتج عادة فيهاء إلا أنه يُأفضل في الغالب التركيز على الإضاءة الوضعية فيها. كما أنه من 

المفيد فصل نظام إضاءة هذه المنطقة عن بقية المناطق» بحيث بمكن إطفاء النور عند дА‏ 





آما فيما يتعلق بمرافق القراءة فإنه يُوصى بالعمل على أن يكون الضوء الموضعي فيها منبعثاً من الناحية الیسری 


awe 
Б.“ 
۳ 
== 


ددا ٠‏ 2-020 للقارئ أو فوق كتفه. ومن العروف آن الضوء 
النبعث من أمام القارئ يحول دون التركيز على 
شاشة جهاز القراءة» كما أن الضوء المنبعث 
من الخلف مباشرة يقلل من فعالية قراءة ما 






الکتبات وهو تکثیف الإضاءة الطبيعية أو 


صورۃ :)٦۹۲(‏ منطقة قراءة الصغرات فی مکبة جامعية  а or‏ { ( 
ES‏ الصناعية (صورة )۳١١‏ أو كليهما أو حعل 


الإضاءة الاصطناعية عمودية في منطقة قراءة 


المصغرات حتى لا يؤثر ذلك على قراءة ماهو على الشاشات (الصورتان ۳۱۷ و ۳۱۸). 








صورة (۳۱۷)): منطقة قراءة المصغرات في مكتبة متخصصة صورة (۳۱۸): منطقة قراءة المصغرات في مكتبة جامعية 
لاحظ تغلغل الضوء من النافذة لاحظ تركيز الإضاءة على الأجهزة 





Қалы ТЕ a i a e ona) 4 ее 


كما يوصى بتجنب وضع أجهزة القراءة بقرب النوافذ ‏ إذا كان لابد من وحود نوافذ في هذه المنطقة 
(صورة ۳۱۹) ۔ أو بقرب مصادر قویة للطاقة. ومن التحارب المثيرة للانتباه تحربة مكتبة فركونت العامة الي 


гй т-де, ү‏ كك تہ 


2 
استغنت عن النوافذ ی هذه النطقة (صورة ۳۲۰)» و کانت النتيجة مشجعة إلى حد كبير. 














صورة (۳۱۹): قاعة مشاهدة الوسائل و الاستماع في مکتبة جامعية صورة (۳۲۰): منطقة الصغرات فی مکتبة عامة 
لاحظ کنافة الاضاءة الطبيعية وا لاصطناعية لاحظ خلوها من النوافذ 


رو مناطق القراءة العامة 
تختلف كثافة الإضاءة في مناطق القراءة تبعا لطبيعة المادة المقروءة ونوع المرتادين. ويرى متكاف أن ما 
يتراوح بين ثلاثين شمعة وخمس وثلاثين شمعة في القدم المربع (أي ما يتراوح بين 771 شمعة و ۲۷۷ شمعة في المتر 
المربع) مناسبة لما يتراوح .بين سبعين في المثة وثمانين في المئة من مناطق القراءة العامة» وما يتراوح بين ستين شمعة 
وسبعين شمعة ف القدم المربع (أي ما يتراوح بين 747 شمعة و لاه/ شمعة في المتر المربع) في المناطق الت تشكل 
عشرين أو ثلاثين في المئة» وهي مناطق اٹ موعات ذات الطبیعة ا خاصة ''. وقد اقرح اٹجلس السویدي للشعون 
ue ys (luis Swedish Council for Cultural Affairs 43s‏ لاضاءة مناطق القراءة هو عشرین واط لكل 
Oy eT ур, ur.»‏ بين إضاءة المناطق تبعاً لطبيعة المادة المقروءة» فاقترحوا ثلاثين شمعة لكل قدم مربع (أي 
۳ شعة في للر الربع) ی فاعات قراءة الواد الطبوعة العادية و کذلك آماکن قراءة الصغرات. 


وقد لوحظ أن كثيراً من الکتبات تستخدم مستویات ختلفة من 








الإضاءة تبعاً لطبيعة المادة المقروءة» فاستخدمت الإضاءة الموضعية في 
قاعة أجهزة قراءة المصغرات وطرفیات العرض الرثي ۷171 بالاضافة 
إلى الإضاءة عامة. كما استخدمت وحدات اضاءة اضافية لازالة wash‏ 
ate al ell vertical surface ¿ll >La‏ أحهزة القسراءة 
والطرفیات. وهذا پنتج اضاءة موضعية حيدة بالاضافة ٍل مستوی عام 
من الاضاءة لا ینعکس فیه الضوء علی شاشة الطرفية ۳۱ . 

ویوصی بوضع مصابيح إضاءة موضعية على مناضد القراءة إذا 
كان السقف عالياً بدرجة تحول دون استخدام إضاءة عامة فعالة (صورة 
zes re‏ ۱ وقد مكن توافر المصابيح المتوهجة الصغيرة الحجم والقليلة القوة 
ee‏ استخدام الاضاءة الوضعية نظرا .. الکهريية 7/2/0226 والقابلة للتوحیه الستفید من التحکم ی الاضاءة 
| الموضعية على نحو أكثر فعالية منه في المصابيح المتوهجة التقليدية مع 





ASI! iag! 


ar. 


التقليدية مع الاحتفاظ بأفضل مستوی من الاضاءة ۲۲ 
ويحب التأكيد في هذا السياق على أهمية إضاءة مقصورات القراءة الفردية إضاءة كافية» OY Ls‏ مستخدمیها عادة 
ما يقضون أوقاتاً طويلة فيهاء ومن المفيد استخخدام الإضاءة الموضعية فيها حصوصاً إذا كانت ذوات أرفف. وقد لوحظ أن 
بعض المكتبات» مثل مکتبة سانت مارتي دي بروفنسالز Biblioteca de Sant Marti de Provencals‏ ف آسبانیا 
.2 مقاطعة سکسونیا دس ٹی امانیا (صورة ۳۲۲))ء توسعت لپ عر الإضاءة الموضعية» وقللت الإضاءة العامة 
N‏ إلى الحد الأدنى "". ومن شأن هذا الإحراء توفير مقدار كبير 
من الطاقة لامکان التحکم ی کل مصباح علی حدةء کما آن 
من شأنه أن يرفع مستوى جودة الإضاءة. 
ومن التجاوزات الي قد تقم فیها الکتبات تكثيف 
الإضاءة في مناطق غير مرغوب AUS YS‏ فقد رفعت مكتبة 
جامعة مرسر مستوى الإضاءة في منطقة قراءة المصغرات الأمر 
الذي زاد من نسبة الأشعة المنعكسة على شاشات أجهزة 





sl j iaku (YYY) ayp‏ فی مکتبة حکومیة 
لاحظ تكثيف الإضاءة الموضعية على المناضد و ضعف الإضاءة العامة القراءة. 

وقد يكون النمط الأمغل في الإضاءة حعل مصادر الإضاءة العامة على هيغة حطوط أو نقط متساوية البعد ومتقاطعة 
حتى يتوزع الضوء بالتساوي علی جمیع الأسطح» ويحقق في الوقت ذاته الرونة الطلوبة الي تمكن من تغيير أوضاع المناضد 
ومقصورات القراءة الفردية دونما أثر يذكر على جودة الإضاءة» وقد أحذت بهذا مكتبات كثيرة مشل مكتبة الملك نهد 
الوطنية (صورة (YTY‏ ومكتبة برمنجهام العامة في الولايات المتحدة (صورة 74). ولا مانع من دعم ذلك عصابيح 





صورة (۳۲۳): منطقة قراءة وجموعات فی مکتبة وطنية صورة ٤(‏ ۳۷): منطقة جموعات في مکتبة عامة 
لاحظ تقاطع خطوط الاضاءة ودعمها یاطار مضیء لاحظ توزیع الاضاءة علي و متساو ما عکن من اعادة ترتیب ا لخزائن 


موضعية ٍضافية عند احاحة لیها (صورة ۳۲۰) یراعی آن تکون متوازنة وی a‏ ينبغي أن تكون فيها (صورة 
(ТҮЗ‏ 

وعکن زيادة قوة الإضاءة في أماكن قد تتطلب ذلك مثل مناطق فراءة الخرائط والحططات والحطوطات GUN y‏ 
(صورة ۳۲۷) ومنطقة القصورات الفردية (صورة ۰)۳۲۸ وكذلك ف أماكن محدودة المساحة لمن لديهم قصور في حاسة 
البصر أو لمن يفضلون الضوء القري. 















صورة ره ۳۲): منطقة مقصورات فردية فی مکتبة dub y‏ صورة Айца (ҮА)‏ مقصورات فردية في مكتبة متخصصة 


لاحظ وضع مقصورات القراءة الفردية تحت الصاییح الاضافية لاحظ |ضاءة المر و عدم اضاءة منطقة القصورات 





صورة (۳۲۷): هنطقة قراءة الوثائق في مكبة متخصصة صورة (۳۲۸): منطقة مقصورات فردية في مكتبة جامعية 


Ley‏ تدني مستوى الإضاءة لاحظ جودة الإضاءة 


وبغض النظر عن نظام الاضاءة КЫМ‏ أوصت الجمعية الأمر يكية لأمناء المكتبات بالعمل على أن يمكن هذا 
النظام المستفيد من القراءة بسهولة دون أن يعيقه انعكاس الضوء على سطح منضدة القراءة أو مقصورة القراءة 
الفردية ‚ve‏ 
رن مناطق ا جموعات العامة 
تبعت الکتبات buf‏ مختلفة لاضاءة مناطق التخحزین. فقد استخحدم بعضها نمط إضاءة مناطق القراءة العامة فى 
إضاءة مناطق التخزين أو إضاءة الخزائن إضاءة مباشرة أو استخخدام مزيج من النمطين إذا كان بقربها مناطق قراءة 
(الصورتان ۲۲۹ و ۳۳۰ ) آو حعل مصادر الضوء علی هيفة حطوط موازية للخزائن (صورة ۳۳۱) أو متقاطعة 








صورة (۳۲۹): منطقة قراءة و مجموعات فی مکنبة جامعية صورة (۳۳۰): منظر داخلي لکنبة عامة 
لاحظ استخدام آکثر من مط من اغاط الاضاءة لاحظ اختلاف فط ضاءة اجموعات عن ضاءة منطقة القراءة 





البينة الداخلية 





صورة (۳۳۱): منطقة مجموعات ی مکتبة متخصصة صورة (۳۳۲): منطقة جموعات في هكتبة متخصصة 
لاحظ موازاة مصادر الاضاءة للخزائن لاحظ تقاطع خطوط الاضاءة مع خرائن الکتب 
معها (صورة ۳۳۲) آو استخدام غط اضاءة عام ana le‏ حطوط و نقط متقاطعة (الصورتان ۳۳۳ و ۰۳۳۶ 


كما أن بعضها لم یأحذ بأي من هذه النیارات ( الصورتان ۳۳۰ و ۳۳۱). 










لاحظ خطوط الإضاءة المتقاطعة لاحظ كيفية توزيع مصادر الإضاءة الأمر الذي يسمح بغيير أوضاع 
اطزائن و الناضد 





صورة ره ۳۳): منطقة جموعات في مکتبة جامعية صررة :)۳۳٣(‏ منطقة جموعات فی مکتبة جامعية 
لاحظ عدم әу»‏ توزیع الاضاءة oy‏ عدم التناسق في ترزيع الإضاءة 


وللضوء العام ميزة المرونة عند نشوء ما يستدعي إعادة تنظيم منطقة التخزين وكذلك ف آنه لا يترك مناطق 
مظلمة تضطر معها المكتبة إلى اتخاذ حلول قد لا تكون ملائمة (صورة NV‏ كما أنه يقلل من أثر ¿A‏ 
المنبعفة من المصابيح على أوعية المعلومات. أما استخدام الإضاءة المباشرة عن طريق تعليق مصابيح الإضاءة فرق 
المرات الي بین الخرائنء بحیث يكون سطح مصدر الإضاءة موازيا لأعلى الخرانة أو أعلى منه مسافة قصيرة 
(صورة ۳۳۸)ء آو فوق النزاتن مباشرة (الصورتان ۳۳۹ و ۳4۰ )۰ فإنه يوفر الكثير من الطاقة إلا أنه لا يحقق 
المرونة الكافية عند التغيير» كما أن الضوء اللبعث من الصاییح یترکز ی الغالب علی الرفوف العلیا من الخزائن 





التخطیط لباني الکعبات 






صورة (۳۳۷): منطقة الفهرس و الکشافات فی مکبة متحصصة صورة (۳۳۸): مبطقة مجموعات في مكتية عامة 7 
لاحظ بعد الإضاءة العامة عن الخرانة ما دعا إلى وضع إضاءة موضعية غير لاحظ الاستفادة من نهایات ا خزائن لی عرض الکتب net‏ لاحظ آیضا 
مناسبة أن مستوى مصاييح الإضاءة يوازي مستوى أعلى اخزائن 






۳ 


صورة (۳۳۹): منطقة مجموعات في مكتبة متخصصة Е‏ صورة (۳۶۰): dilu‏ جموعات 8( Азба‏ جامعية 
لاحل قرب أعلى الخرانة من مصدر الإضاءة. لاحظ أيضا بروز مصدر الإضاءة لاحظ وضع مصدر الطاقة فوق ازانة مياشرة و لیس فوق المر 


لقربھا مٹھاء ويتضاءل على رفوفها السفلى (صورة »)۳٤۱‏ كما 
أن نسية كبيرة من الضوء انبعت منها احیاناً ما تستقر ال 
المرات» وقد يستقر على أعلى الخزائن إذا لم يراع التوازن في 
وضع المصباح؛ لا على المقتنيات. كما يمكن أن تكون المصابيح 
الثبتة بطريقة معكوسة في أعلى الخزائن» ويرتد ضوؤها من 
سقف فاتح اللون يرتفع عن وحدة الإضاءة ستين ستتيمراً في 
الأقل مصدراً جيداً لضوء منتشر بشكل متسار في منطقة تخزين 
الكتب. ومن مميزات هذا النمط من الإضاءة عدم تغييره ألوان 
كعوب الكتب الي في الرفوف العليا أو إتلافهاء كما أنه لا 


تجعل ترتیب ә‏ خحاضعاً dy yla)‏ وضع مصادر الاضاعة. 





صورة (۳6۱): منطقة مجموعات في مكتبة غامة ومكن أن تجعل الإضاءة ف هذه المناطق جزءا من cop dl‏ 
لاحظ الفرق بین إضاءة الرفوف العليا والرفوف السفلی , 

وذلك باستخدام حوامل مقلوبة على شكل لا لرفع الصابیح 
اللاصفة فوق أعلى رف من الخزانةء وبهذا بمكن تحريك هذه المصابيح تبعاً لواقع الخزائن (صورة 547). وفي حال 
استخدام هذا التمط من الإضاءة ينبعي التأكد من سلامة وضح الصباح oly‏ الضوء الصادر Ада‏ يصل إلى أسفل 
رف من الخزانق ولا يصطدم مباشرة بعين المستفيد. 





н‏ وبغض النظر عن عط الاضاءة الستخدم؛ فان 
| مقدار الضوء الساقط على الرف الأسفل من الخزانة 
8 لىن عائل القدار الساقط منه على الرف الأعلی إلا ى 
, حالة واحدة وهی اضاءة ЛУЫ‏ مباشرة بتثبيت 

المصابيح في حوانبها الثلاث على أن تشتمل 
المصابيح على ستائر صغيرة تدشر الأشعة وتقلل من 
الحرارة المتبعثة منها وتحول دون اصطدام الأشعة 





A 2‏ بعين الناظر إلى محتویات النزانة وتوحه الفائض منها 
صورة (۳۲): منطقة جموعة الراجع عکتبة جامعية ر 8 25 e‏ 
لاحظ الإضاءة التي ثبعت فی أعلی الحزائن. لاحظ أیضا وضوح اللوحة الإرشادية بدلا من ذلك إلى السقف. 


ويمكن زيادة مستوی اضاءة الرفوف السّفلی باستخدام فرش غير داكن اللون. وقد عمدت بعض المكتبات 
للتغلب علی ضعف إضاءة الرفوف السفلى إلى اختيار نمط من الخزائن الي تبرز فیها تلك Lay Spa‏ 
(الصورتان 747 و 3514)» أو استخدام АН‏ الأبيض ف كتابة أرقام أوعية المعلومات عليها. واكتفت بعضها- 








صورة (ع 4 ۳): منطقة تجموعات فی مکتبة عامة 
لاحظ تدرج بروز الأرفف من الأعلى إلى الأسفل 


مغل مكتية سلي مد بالإضاءة الحيطة بالخزانة في بعض مناطقها 





ta S> Lesa 8 б айа (T EY) Eppe‏ عن الاضاءة العامة. 
لاحظ تدرج الرفوف من الأعلى إلى الأسفل لرفع مستوى ۱ 
الإضاءة في الرفوف السفلى , وترى بعض المكتبات ‏ فيما يتعلق.,مستوى الإضاءة ل أن 


كل ماز مربع من مناطق التخحزين يحتاج إلى عشرة واطات لكي تكون الإضاءة فعالة. بينما ميز مكتبات أخرى بين 
حاجات مناطق التخحزين المختلفة تبعا لطبيعة مجموعاتها فرفعت مستوى الإضاءة في آماکن تخزین لاصغرات - علی ‏ 
سبيل الثال - ال سبعین شمعة للقدم الربم (أي ۷۰۳ شعة للمتر الربع) بینما حعلته ی آماکن نخزین الکتب 
النشطة في حدود ثلاثين شمعة في القدم المربع (أي 77" شمعة في المنز المربع)» أما أماكن تخزين الكتب غير الدشطة 
فاكتفت بخمس شمعات في القدم المربع (أي 4ه شمعة في المتر المربع). 

Шш‏ مناطق تخزين المجموعات من عدد من المشكلات فيما يتعلق بتوازن إضاءتهاء مثل وحود بعض العوائق 
الإنشائية الي JF‏ دون وضع مصادر الضوء بطريقة تكفل إضاءة هذه المداطق بصورة متساوية» وعدم كفاية 
الإضاءة المتجهة إلى الرفوف السفلى من الخزائن. كما يتسبب قرب مصادر الإضاءة من أسطح الخزائن وبروز هذه 
المصادر (صورة 45”) في تشتيت الضوء بطريقة تحول دون وصوله إلى أرفف الخزائن. 





А а де‏ الکتبات 
رح) مناطق العمل وا لكاتب 
أصبحت الإضاءة السقفية الثاببّة غير ملائمة 
لأسلوب المكتب المفتوح القابل للتعديل ,100010135 
ے .open office furnishing‏ لذا اتجھت مکتصات كثيرة 
إلى وضع مصابيح الإضاءة على القواطع امتح ركة الي 
تشتمل على إضاءة موضعية تنبعث إلى أسفل وإضاءة 
عامة تنبعث إلى أعلى. وبهذا يتم تخليص السقف من 
الإضاءة الثابتة غير المرنة ويوجه الضوء إلى الأماكن الي 





صورةر۵ 2 ۳): قاعة جموعات فی مکبة عامة ۱ gro‏ 2 0 
لاحظ بروز مصاییح الاضاءة حتاجه PR!‏ مقدارا کبیرا من الطاقة. 


وقد آحذت بعض الکتبات عبداً توحید مستوی الاضاءة في الکاتب وحعله في حدود مئة وخمسین شعة JSS‏ 
قدم مربع (آأي ۱۰۱۰ شعة ی التر الربع)» بینما رأت مکتبات آحری تخصیص خمسة عشر واط لکل مستر مربع. 
ويبدو أن هذين الرأبين يجنحان إلى التبسيط» فالمعروف أن الأعمال الى تقوم بها المكتبة تتباين تباينا کبیرا من 
حيث طبيعتهاء وهذا يستدعي توفير إضاءة تختلف قوتها تبعا لذلك. وهذا ما حدا كثيراً من المكتبات إلى تكثيف 
الإضاءة في بعض مناطق عمل الإجراءات الفنية ال يعمل موظفوها في تصنيف المخطوطات أو الخرائط أو 
الرسومات الهندسية وفهرستهاء كما خصصت مكتبات أخرى سبعين همعة لكل قدم مربع (أي ۷۰٢‏ غعۃ للمزر 
المربع) في منطقة الإعارة. ومن التوجهات اللديرة بالملاحظة التركيز على الإضاءة الموضعية في بعض مناطق العمل 
الى ليس ها علاقة مباشرة بالمستفيدين واتخاذها بديلاً للإضاءة العامة (الصورتان 845 و 7417 ). 


> 










صورة (45 77): منطقة عمل مكتبي توثيق في مكتبة عامة صورة (۳۶۷): منطقة الاجراءات الفنية عکبة جامعية ۰ 
لاحظ عدم وجود إضاءة عامة و الا کفاء یاضاءة موضعية مکتفة لاحظ دهم الاضاءة العامة یاضاءة موضعية 


رطع الأماكن الأخرى 
إضافة إلى ما ذكر هناك مناطق تتطلب مقادير مختلفة من الإضاءة العامة» مثل قاعة المجموعات النادرة 
والمستودعات وقاعات الاحتماعات والممرات والردهات وقاعات ا حاضرات ودورات الياه. وقد يحتاج بعضها إلى 
إضاءة موضعية لدعم الإضاءة العامة (صورة ۳4۸). 
فمن الأفضل في المستودعات» مثلء استخدام نظام إضاءة وق يُطفئ المصابيح عند عدم الحاحة إلى استخخدام 
منطقة معينة منها. وی هذه الحال تستخدم المصابيح المتوهجة للمناطق المحدودة المساحة والمصابيح اللاصفة 
للمناطق الواسعة *۳. 





BAIA a! 


5254 44. Е 


وتحتاج قاعصات الاحتماعات إلى مستوى 
عام من الاضاءة لا یقل عسن ثلائین شعة لكل 
قدم مربع (آاي ۳۲۲ شعة لکل مر مربع). 
ويكون نظام التحكم في إضاءة القاعة من السوع 
الذي يسمح بالإضاءة التدريجية. أما قاعات 
احاضرات والدراسة فانها تتطلب مستوی عام 
من الإضاءة في حدود سبعین شعة لکل قدم 
ar‏ آي ۷۰۳ شمعة لکل مت مربع). 








صورة (4۸ ۳): قاعة قراءة احموعات التادرة فی مکتبة جامعية 
لاحظ الاضاءة الوضعية 


أما فيما يتعلق بإضاءة الممرات والأبهاء والردهات العامة ومنطقة المصاعد فتكون مختلفة عن مناطق التخحزین 








صورة ١(‏ 3): منطقة المصاعا العامة بمكتبة جامعية 


لاحظ تدني مستوى الإضاءة 

شمعة للقدم المربع ' ' (اي ۲۱۵ شعة لکل متر مربع). ولا بأس 
في تغيير أنفاط الإضاءة فيها أو في مراعاة الناحية الحمالية عند 
اختيار مصابيحها أو اتباع نمط غير تقليدي في طريقة وضعها 
(صورة (Vol‏ 

وینصح بالاستفادة ما یکن من الاضاءعۃ الطبیعبة لی 
دورات المياه. وإذا تعذر ذلك فتكون إضاءتها الصناعية في 
حدود ثلاثين тҮҮ ya‏ شمعة في التر 
(a‏ 

ولا بد من خحتم الحديث هنا بالإشارة إلى أن لعلاقة 
المستفيد.مصدر الضوء بنوعيه الاصطناعي والطبيعي дб»‏ 
فاعلية الإضاءة ی البنی. والقاعدة العامة آن یکون مصدر 
الضوء في الجهة اليسري للقارئ مع ميل محدود إلى الخلف 
(الصورتان ۳۰۲ و ۳۰۳ ). 





صورة (۳4۹): البهو الرئیس في مکتبة عامة 
لاحظ اخعلاف فط الاضاءة في منطقة المجموعات عنه في البهو 





صورة (۳۵۱): مر في مکتبة وطنية 
لاحظ التراوح في وضع مصابيح الإضاءة في الممر 








ےرت dd‏ صورة (۳۵۳): منطقة قراءة في مكتبة عامة 
لاحظ وضعها بالسبة للنوافذ لاحظ کیف وضعت الناضا باللسبة للنوافذ بحیث أصبحت الاضاءة الطبيعية تأتي من یسار القاری 
مع ميل قليل إلى الخلف 
0 مستقبل الإضاءة 
يحفل محال الإضاءة بالمخترعات الحديثة. فالمصابيح بدأت تصغرء وبدأت الشركات تنتج مصابيح إضاءة عالية 
التوهج قليلة الاستهلاك للطائة» وينتج عنها ضوء أحسن من ذي قبل وتحتوى على مفرقات أشعة تحول دون نشوء 
الظلال. كما بدأت في تسويق أنظمة إضاءة آلية تمكن من مزج الإضاءة الاصطناعية بالإضاءة الطبيعية بنسب متغيرة 
حسب الحاحة أو تقطع التيار وتصله عند دحول المستفيدين وخروجهم. 
ویتمد مدی الاستفادة من هذه العزعات ٍل حد کبیر علی قدرة من یعول تصمیم مباني الکتبات علی 
تخصیص وقت کاف لدراسة امنیارات التاحة نی هذا احال. کما یعتمد أيضاً على الاستفادة من مقترحات العاملین نی 
البنی والستفیدین منه. 





қамы ый 


ثانيا: التهوية والتدفئة والتبريد 


للتكييف والتهوية دور كبير في مدى فاعلية المبنى وملاءمته للعمل؛ خصوصاً في المناطق الي تتسم 
بالتطرف في الحرارة والبرودة أو في الرطوبة. وفي الوقت الذي يبدو فيه من تحصيل الحاصل القول بأهمية وحسود 
نظام جيد للتكييف والتهوية لابد من التأكيد على أهمية كون هذا النظام سهل التشغيل والصيانة؛ إذ إن منشاً 
الکتیر من مشکلات التکییف والتهوية بوء الکثیر من الکتبات ال ترکیب آأنظمة معفدة وصعبة الصیانق مع 
عدم توانر الهارات اللازمة لصیانتها آو اصلاحها عند اللزوم. وتدسج التهوية الاصطناعية بالتهوية الطبيعية فٍ 
کل الأحوالء وذلك لتوفير الطاقة في خلال فصلي الاعتدال» ولضرورة التهوية الطبيعية لمقتنيات المكتبة 
jaa Lys bil‏ 


وتعاني بعض الکتبات من عدم ملاءمة جوها الداخلي ҚАП‏ 
وانصراف الستفیدین عنهاء» بالرغم من أنها قد تکون جيدة 
التصمیم غنية المقتنيات: فاخخرة الأثاث» جيدة الإضاءة. ويعود 
ذلك إلى حلل في تهويتها أو تدفتتها أو تبريدها ‏ كما هي الحال 

في مكتبة سلي مد (صورة )٥٥٣‏ ۔ أو درجة رطوبتها أو وضع 
ال لس Oo TRS‏ مناضد القراءة أو مقصورات القراءة الفردية تحت مخارج التهوية 
صورة (YO t)‏ منطقة الاجراءات الفنية في مكتبة عامة 8 
لاحظ وجود اجهزة تهوئة و اجهزة تدفتة إضافية نظراً لعدم كفاية الأنظمة العامة والتبريد والتدفكة مباشرة أو بقربها (الصورتان هه" و 5ه؟). 
ويزيد أثر ذلك في المناطق المتطرفة الحرارة أو الرطوبة. وفيما يأتي 
عرض للعوامل الي تؤثر ف تهوية مباني الکتبات وتدفتها وتبریدها: 





а” 








صورة ره ۳۵): منطقة مقصررات فردية في مكتية جامعية صورة (7557): منظر داخلي لمكتبة عامة 
لاحظ تعامد فتحات التكييف على المقصورات لاحظ عدم وضع المناضد تحت فتحات التكييف مباشرة 





الت‌ بیط لبابي الکتبات 
А‏ 


ventilation äg gasit 
لا يضار ع أهمية الإضاءة الجيدة في المكتبة سوى أهمية التهوية ابليدة, فامواء الطبيعي مهم ليس فقط لرتادي‎ 
„айша البتی والعاملین فيه؛ بل أيضاً‎ 
الداخلي نتيجة لما ینبعت من غازات من الواد المحتلفة‎ el ybl Ao y) وتعانی الکثبر من مبانی المكتبات من سوء‎ 
الصنعة الستخدمة ق البناء ۲" و من الواد الق تستخدم ی بعض وحدات الکتبات " آو من العاملین فیها. وقد‎ 
استمر الأمر على ما هو عليه لمدة طويلة دون علاج. وقد زاد تأثير هذه الغازات حدة نتيجة لعدد من العوامل» منها:‎ 
الخارحي‎ sl yal عزل داحل الباني عن الؤثرات الخارجية بهدف توفیر الطافت الذي أدى إلى تقليص مقدار‎ (b 
المتسرب إلى المباني.‎ 
(ب) إيقاف المراوح أثناء الليل لتوفير الطاقة.‎ 
(ج) ازدحام عدد كبير من العاملين في مكتب واحد.‎ 
ويمكن التغلب على المشكلة لول باحداث منطقة عازلة یتم فیها تکییف افواء الشارحي قبل دخوله ال البنی:‎ 
.۳* وبهذا یستفاد من التهوية الطبيعية دون تحمل نفقات طافة اضافية‎ 
ویفرز الساعة ما يتراوح بين حخمسة عشر لترا وأربعين لترا من ثاني أكسيد الكربون. لذا يجب معرفة‎ 
ља عدد العاملين في المبنى» وتثبيت جهاز التصفية بحيث ييبقي مستوى تاني أكسيد الكربون في حدود واحد في‎ 
.“ من المواء الداحلى‎ 
ولابد في هذا الصدد من التأكيد على أهمية حودة توزيع الهراء في نظام التهوية الصناعي, وأنه يأتي في المرتبة‎ 
الأولى قبل مستوى التهوية. ومن ملامح نظام التهوية الحيد توزيع الهواء في جميع أرجاء المبنى بدرجة كثافة مناسبة‎ 
وكستوى مناسب ومن مسافة مناسبة وبأقل مقدار من الضوضاء.‎ 
وللحصول علی نظام تهوية فعال بت ضغط اضواء الداعلي عند درجة آکثر بقلیل من درجة ضغط المواء‎ 
الخارحي حتى یسمح بخروج نسبة من امواء الداحلي عبر شقوق البنی التناهية یی الصغر وحتی لا یتسرب الغبار إلى‎ 
داحل البنی.‎ 
رلا بد من الاهتمام بنوع التصفية ال یوفرها نظام التهوية الستخدم. وكيل بعض المهددسين في هذا الصدد إلى‎ 
عدم إدراك أن المكتبات تحتاج إلى درجة أعلى من التصفية من تلك الي تتطلبها بعض الباني الأحری بسبب ارتفاع‎ 
نسبة الغبار الذي یتطایر من الارعية الورقية للمعلومات. ويبرز هذا بشكل جلي ف فاعات المخطوطات والكتب النادرة‎ 
2 
والوثائق» حيث يستدعي الأمر توفر نظام تصفية بحتوي على مصف ذي حيب بإمكانه تصفية الهراء بنسبة خمسة‎ 
А وتسعين ف‎ 
أنظمة التهرية في هذا الصدد. ولا بأس في نظام يصدر مستوى من الصوت يخفى الضوضاء الى تنبعث عادة من‎ 
مصابيح الإضاءةء وتلك الي تنتج عن الحادئة بصوت منخحفض. ومن الهم بحنب الأنظمة الي تصادر أضوانا تشنبه‎ 
الممهمة أو الصفير أو تلك الى تنبعث من جرّاء حركة الحواء في الأناييب» وهو ما يشيع في كثير من المباني القائمة‎ 


الان. 





ولعل من التوحهات الشيرة للاهتمام عودة بعض 
المكتبات» مثل مکتبة كونلي» ی استخدام النوافذ الي 
يمكن فتحها وإغلاقها. ومع أن هناك احتمالاً من أن 
تشكل هذه نقطة ضعف في Jae‏ امن مقتتیات البنسی إلا 
أنه يمكن التغلب على ذلك بعمل أقفال في هذه النوافذ لا 
يستطيع فتحها إلا المسئول عنها وجعلها في أماكن عالية 


(VOY (صورة‎ 





صورة (۳۵۷): منطقة الدخل ل مکبة dale‏ 


لاحظ النافذة العالية god Жа д‏ 
*!_التدئتة والتبريه 


تؤثر درحة الحرارة في المبنى على مدى إقبال الناس عليه» كما تؤثر على مقتنياته ومحتوياته. ويفضل أن تتراوح 
درجة الحرارة العامة في المبنى بين تسع عشرة درحة مثوية واثندين وعشرين درحة مثوية. وقد يستدعي الأمر تغيير 
درحات الحرارة في بعض وحدات المكتية تبعاً لكثافة استخدامها. قمن المعروف أنه كلما زاد عدد للوجودين فى مكان 
زادت درحة الحرارة فيه» لذا يتوقع أن تبت الحرارة في قاعة الحاضرات ‏ على سبيل المثال ‏ عند درحة تختلف عنها ني 
قاعة التخزين العادية '“. أما أوعية المعلومات ذات الطبيعة الخاصة مثل المخطوطات والأوعية النادرة مُكيّف قاعاتها 
يحهاز تكييف خاص منفصل عن نظام التكييف المركزي تغبت درجة حرارته عند سبعين درحة فهرنهايت (إحدى 
وعشرين درحة مغوية) أو أقل إذا كان بالإمكان تحمل ذلك "“. 

وقد أثرت أزمة الطاقة على التدفئة والتيريد نظراً لاستنزافها الكثير من الطاقة. وكانت محصلة هذا إتتاج أحهزة 
روعي فيها أن تكون أقل استهلاكاً للطاقت واستخدام مواد بناء وتبئ أنماط تصميم تساعد على ذلك. هذا بالإضافة 
إلى التوسع في استخدام الطاقة الشمسية. 

ويجعل المكتبي ظروف المكتبة المناخية في الحسبان قبل التوصية بنظام معين للتدفمة والتبريد. فما يصلح لمكتبة في 
المناطق الصحراوية قد لا يصلح بالضرورة لمكتبة أخرى في المناطق المعتدلة. كما أن عليه أن يستقصي مدى الحاحة إلى 
تكييف البنى في جمیع الفصولء ودرحة ا حرارة الناسبة لکل فصل. فمن العروف ان الساطق ا مغرافیة تختلف اعتلافاً 
oh‏ درحات حرارتها. فمعدل درجة الرارة الساند ‏ متصف فصل الصیف ن منطقة مد علی سبیل «еШ‏ 
يختلف G as h Gl‏ منطقة عسير من ناحية. كما يختلف عند تبعاً لعامل الرطوبق في الحزء الساحلي من منطقة 
الحجاز. وقد يجد المكتبي في منطقة عسير أن الأمر لا يتطلب تكييفا خلال الفنزة الي تمتد من شهر مارس إلى نهاية شهر 
أغسطس من كل عام؛ وليس الأمر كذلك ف مدن مثل حدة والحبيل. وهذا يؤثر على نوع النظام المستخدم وقوته 
وبالتالي تكلفته المبدأية وتكلفة تشغيله وصيانته. 

ويلاحظ توسع كثير من المكتبات ف استخدام الزحاج بالرغم من أن البيئة الجيطة بها لا تدعو إلى ذلك. وقد زاد 
هذا في تكلفة المبنى نتيجة لاستخدام زحاج مقاوم للحرارة وستائر مختلفة الأنواع ومصدات خارجية 6610۲ 
ioe! baffles‏ من تأثير الحرارة وانعكاس أشعة الشمس ف داتحل المبنى. 





وقد عمدت بعض المكتبات» مثل مكتبة جامعة البحرين ‏ العلوم الإنسانية (صورة /75)» ومكتبة سيري إفلين 
بلاج هوي في جامعة تكساس للمرأة (صورة ۹ء إلى إحداث أروقة خارجية تحول دون اصطدام أشعة الشمس ي 














صورة (۳۵۸): واجهة مبنی Күү‏ صورة (۳۵۹): منظر خا رجي لمكتبة جامعية 
لاحظ استخدام الرواق الخارجي للتخفيف من تغلغل أشعة الشمس إلى البنی لاحظ الرواق الخارجي في واجهة المبنى الذي يمنع من تغلغل الشمس 


الفترة الي تسبق الزوال أو تتلوه» وينبغي إذا رئي اللحوء 
إلى مغل هذا الخيار عدم إضاعة مساحة كبيرة من بحمل 


AU) ENG مساحة‎ 





كما وضعت مكتبات أخرىء مثل مكتبة جامعة 
اللك فهد للبترول والمعادن (صورة )۳٦٣‏ ومکتبة جامعة 
لیحرین - العلوم الانسانية (صورة ۳۹۴)» زحاحا 


دلوي ق 





صورة (۳۹۰): منظر عارجي ASL‏ جائعنة 757727 | مكتبة لاس فیجاس UY JL Las Vegas Library‏ 
لاحظ الساحة الکبيرة التي فقدتها الکتبة من اارج 





Y 


:)۳٦٣( By pe‏ قاعة قراءة الأعداد اارية من الدوریات فی مکتبة جامعية | صررة (5""): بهو لدخل في مکنبة جامعية 
لاحظ السخفیف,من أثر الاضاءة الطبیعیة بتظلیل الزجا ج لاحظ استخدام الزجاج اللون للعخفیف من آثر أشعة الشمس 


التحدة عریضا (صورة (ҮЗҮ‏ وصمم سقفا الدورین الأرضي والأول في مكتبة إرفنج العامة بحيث بحجبا آشعة الشمس 
ye‏ هذین الاورین مدة طويلة من النهار (صورة ۰6۳۱۶ ووضع سقف خشبي خحارحي طویل فوق مدخل الکتبة 
الشمالية بامعة ولاية کلیفو رنیا ي لونج تش (Үле 5) уг) California State University- Long Beach‏ 


وكذلك وضع مصدات خارجیة أمام النوافڈ (صورة (Yu‏ وقد حففت هذه الوسائل من درحة الحرارة في مناطق 
المدخل وغيرها من المناطق إلى حد كبير. 





الينة الداخلية 





صورة (755): منظر خخارجي للكتبة عامة 
لاحظ كيف برز سقف الدور الأرضي والأول للتخفيف من تغلغل أشعة الشمس 





PEW SRS 


صورة Je (PUT)‏ مكتبة عامة 





لاحظ جعل القرس الاعلی للمدخل عریضا للتخفیف من 
تغلغل أشعة الشمس إلى منطقة المدخل 





. صورة (TV)‏ منظر خارجي لكبة جامعية 
لاحظ وضع المصدات الخارجية البيضاء أمام النوافل لمنع تغلغل أشعة الشمس إلى AM‏ 
مع الاستفادة من الضوء الطبيعى 






0 )8 )119( منظر خارجي لمكتبة جامعية 


لاحظ وضع سقف خشبي طويل فوق المدخل لنع تغلغل أشعة الشمس 
إلى منطقة الدحل 


صورة (۳۹۸): منطقة مدخل مکتبة جامعية | 
لاحظ تغلغل أشعة الشمس بالرغم من الستائر المستخدمة. لاحظ أیضا اتسا ع النطقة 


أما.أكثر وسائل منع تغلغل أشعة الشمس شيوعا 
فهي الستائر غير الثابتة. وهي إما أن تكون خارجية 
كما هو الأمر في مكتبة حامعة مدينة فرانكفورت 
Stadt Universitatbibliothek‏ ف ماتيا (صورة 
۷) أو تكون داحلية كما هو شائع في کثیر من الکتبات. ويجب أن يكون نسيج الستائر في كلتا الحالتين سمیکا 
حتى يحقق مایة تامة للبیعة الداخلیة من أشعة الشمس خصوصاً ٹی الناطق الحارة والمدارية (الصررتان (UVA y PLA‏ 





صورة :)۳٦۷(‏ منظر خارجي لمكتبة جامعية 
لاحظ الستائر اطارجية الا بعة 





ral‏ لباني المكتبات 


۳-الرطوبة 
تختلف المناطق الجغرافية في مستويات رطوبة 
أحوائها. لهذا يوصى بضخ مقدار من الرطوبة في مباني 
المكتبات الي تقع في مناطق شديدة الجفاف» حيث إن 
زيادة عشرة في المئة في مستوى الرطوبة ترفع قوة طلي 
бпр strength‏ الورق إلى الضعفء على أنها لا 
ينبغي أن تتجاوز خمسين ف المئة في أي فصل مسن فصول 
| 5 = السنة. أما في المناطق شديدة الرطوبة فالأمر يصبح على 

صورة (۳۹۹): منطقة قراءة و جموعات А‏ مکتة معخصصة 
لاحظ عزل المجارة لأشعة الشمس У је‏ تام النقیض» حيث يتحتم على المكتبة أن تتخلص من زيادة 
نسبة الرطوبة في المبنى حفاظاً على راحة المرتادين وسلامة المقتنيات. 








وبصفة عامة يجب ألا تقل درجة الرطوبة النسبية في بحمل المبسى عن ثلاثين في اللئة. أما في منطقة الوثائق 
والمجموعات النادرة فتتراوح بين مس وأربعين درحة مئوية وخمس وحمسين درجة مثوية» وإذا زادت سرعة الحواء عن 
عشرين سنتيمةا فى القانية بعد المكان حاف "“. 

وقد آصیحت قضية حودة البيعة الداحلية من القضایا الملحة في تصمیم مباني الکتبات وحعلتها بعضها من 
أولوياتها. نقد شكلت مكتبة سان فرانسسکو الرئيسة ала АА. oby Lip San Francisco Main Library‏ 
صحية لحودة ا مواء الداحلي Air Quality‏ :12000 للمینی. وقد استدعت هذه السياسة تعدیل مواصفات al pla‏ 
والتھویة والتبرید НУАС system‏ وكذلك العمل مع مهندس المشروع على اخحتيار المواد الي لا تمثل حطرا علی البيعة 
الداحلية للمبنى. وبالرغم من عدم تحاوز تكاليف هذا الإحراء ١,١‏ في المئة من مجمل تكاليف المشروع؛ فإن نتيجته 


كانت مشجعة» حيث قلل من مستوى التلوث ووفر مبالغ كبيرة من مصروفات الطافة x‏ 





Н‏ اللا 


el al ثالنا:‎ 


كانت أصوات الناس المصدر الرئیس للضوضاء لی الکتبات ل السابق. وئد أضيف إل هذه موحرا مسببات أحرى 
للضوضای مثل آصوات وسائل الواصلات وأحراس اتف وأصوات الطابعات و أجهزة الاستتساخ واخاسب وغیرها من 
الأحهزة والآلات الي تقتنیها الکتبات. وغذه الوثرات دور کبیر ی تکوین البيعة الداحلة للمکتبات. 
-آثار الضوضاء 
للضوضاء آثار ظاهرة على استخدام المكتبات إذ ينعكس ذلك على مرتاديها والعاملين فيهاء فهناك تناسب 
عكسي بين فعالية المبنى ومستوى الضوضاء فيه. وبالرغم من تعذر القضاء على الضوضاء نهائيَاً في للکتبات؛ فان 
الطابع العام لبيئتها الداحلية يجب أن يتميز بالهدوء في معظم الأوفات. وقد أوصت الجمعية الأمريكية لأمناء المكتبات 
بالعمل على تمكين المستفيد من القراءة بهدوء خلال تسعين في المعة من ساعات عمل المكتبة. 


وهناك آثثار عضویة وآثار نفسیة تن کھا الضوضاء على الترددین على المكتبة والعاملين فيها يمكن إجمالها فيما 


يأتي: 
زأ) الأثار العضوية 


فقد السمع من أهم الآثار الي تخلفها الضوضای وينتج ذلك عند التعرض لمدة ثماني ساعات لضوضاء تزيد 
على do Why LA‏ أودائوعل. وعادة ما يختفي هذا الأثر بعد زوال الموثر؛ أما إذا زادت مدة التعرض 
للضوضاء فان فقد السمع سيكو ن دائما. وتری و كالة Environmental Protection Agency tl ile‏ 3 
الولایات التحدة الأمريكية آن التعرض لستوی ضوضاء يساوي خمسة وسبعين دسبل» وهو ما يزيد على مستوى 
لحادثة العادیة بحمسة دمييل» قد یسیب شرراً Latta‏ حاسة السمع. وعادة ما یتحدث الناس.عستری صوت يريد 
بئلاثة ديبل على مستوى الأصوات الحيطة بهم Ма)‏ يع زيادة مستوى الضوضاء الحيطة بنسبة ثلائين لي المعة 
*“. لذا فإن مستوى الضوضاء يمكن أن يصل في مكتبة تحتوي على طابعات ومتحدثين يحاولون أن يتغلبوا على ما 
يصدر عنها من ضجيج إلى خمسة وسبعين دميبل. ولأنه نادراً ما يستمر مستوى الضوضاء في الكتبات على هذه 
الحال مدة طويلة؛ فإن فقد السمع لا يمثل ظاهرة ملحوظة. 

ويُعد الإرهاق وطنين الأذن والصداع والأعراض الناتحة عن الإجهاد» مثل زيادة نبض القلب وارتفاع ضغط 
الدم والقرحة والصداع اللصفي من المشكلات الصحية ذات العلاقة بالضوضاء. 

رب الأثار النفسية 

ليس من السهولة فصل الآثار العضوية للضوضاء عن الآثار النفسية» فبعض الناس قد يكون أكثر حساسية 
من غیره بحاه الضوضای ويظهر ذلك في إصابته بصداع أو يغدو سريع الانفعال. ولمستوى الضوضاء علاقة 
مباشرة عستوی „АЙ‏ فقد تساعد الضوضاء على رفع مستوى الأداء إذا كان العمل ثملا وروتيئياً لا يتطلب 





es‏ الەخطیط لمباني المكتبات 
CSA Sie icin Сы, Ер а оон. 21% 4 А шашады‏ سے аке даралы сынын сы ni End‏ 





e‏ الکو مل مت اھ تی کرک سا و سکرس انا نا کان العمل 
يستدعي ال رکیز. وقد افترح ساینز وستیفنز 5100606 804 8۵02 بعض الستویات القبولة لبعض الأعمال» 
فذ کرا آن مستوی الضوضاء إذا زاد على تسعين دبل يؤدي إلى نقص الإنتاج في أي عمل يزاوله الإنسان» واذا 
كان العمل يتطلب تركيزاً أو إبداعاً آو اقخاذ قرار فلا یتجاوز مستوی الضوضاء مسة و سین دسیبل واذا OLS‏ 
ШТ фл)‏ 3 معظمہ فتکون لی حدود سبعین ومیبل» وفیما عدا ذلك لا تتجاوز مسة ومانین دسيبل ' *. وقد 
آشار مائیوز و کانون UG 21> 3 Mathews and Сапоп‏ بها ال آن الناس لایستطیعون مد ید الساعدة ال 
من یمتاجها ی بيقة موبوعة بارتفاع نسبة الضوضاء "۳ . 

وهناك عامل يجب оды‏ احسبان فیما یتعلق بالآشار العضوية واللفسية وهو درحة تذبذب الضوضاء 
.freguency of the noise‏ فدرجة تذبذب عالية رما يكون ها أثر أكبر على فقد السمع من درجحة منخحفضة. 
كما أن الذبذیات ال تزيد على اثنين كيلوهرتز ٤۴1‏ تؤثر سلباً على مستوى الأداء أكثر من درجة أقل من 
ذلك وبصفة عامة كلما ارتفعت درجات الذبذبة زاد احتمال الإثارة. 

ومن بين الآثار العضوية والنفسية الي ذكرت آنفاً يسود الإجهاد في المكتبات» وتظهر أعراضه في صداع 
يصيب بعض الذين يقضون مددا طويلة فيها. كما يسود الانزعاج الذي تسببه أجهزة الهاتف وأجهزة الاستنساخ 
وطابعات الحاسب والحاسبات ویژدي irritability GleAl J!‏ وتدني نوعية الأداء والقدرة على المساعدة. 


"1 الحد من الضوضاء في آلمكتبة | 
الضوضاء قرينة الإنسان رالآلة» فأينما يكون هذان تحدث الضوضاء في الغالب. ونظراً لكثرة الإقبال على 
استحدام الکتبات. ولابحاه الصممین ٍل حعل قاعات القراءة آصغر من ذي قبل والا کتفاء عدخحل واحد لکل منها 
زادت نسبة الضوضاء فیها. 
وبالرغم من إمكان اتخاذ الاحتياطات للتعامل مع 
الضوضاءء مثل تکثیف العوازل ومواد امتصاص الصوت 
واستخدام الفرش في المناطق الي لابد فيها من ذلك» 
کأن تکون آرضیتها من رخام (صورة (ТУЗ‏ فإنه يجب 
لعمل علی عدم نشوم الضوضاء اصلا بندلاً من 
clue judo as‏ الماکن اکثر هدوءاء ذ ان من 
صورة (۴۷۰): قاغة قراءة الدوريات في 1:80 o‏ 20 آهم صفات لتصمیم ابلید للمبنی سهولة الوصول ال 
پ01" وحداته واستخدامه بأدنی مستوی من الضوضاء. وعکن 
تحقيق ذلك باتخاذ بعض الوسائل ذات العلاقة بالتنظیم الداحلي للوحدات وأحرى ذات علاقة بالتعامل مع بعض 
مسببات الضوضاء 7 الأجهرة. 
(أ) وسائل التنظيم الداخلي 
يتوقع أن تساعد البيئة الدالية على تهيئة نمط موحد للوصول إلى مقتنيات المبنى واستخدامها 
وفصل المناطق ذات الحركة الكثيفة أو تلك الس یتسم فيها العمل بالضوضاء عن المناطق الأخرى. 
ويمكن في هذا السبيل اتخاذ عدد من الوسائل منها: | 








ея متصف ضلع البنی‎ Y الرئيس‎ Jal حعل‎ 9 E и 


أو منتصف آحد ضلعي الینی الستطیل الطویلین. 
وليس في إحدى الزوايا حتى تقل المسافة بينه وبين 
رحدات البنسی (صسورة ۳۷۱). وقسد لو- ظ ان 
المكتبات الي Jad‏ بهذا» مغل مكتبة الفرقان ل 
بیست القرآن (مخطط 4)) ومكتبة تركسلر (مخطط 
۸ ومکتبة مقاطعة مرست (خطط ٤٦)ء‏ 
تعاني من ارتفاع مستوی الضوضاء السانج عسن 
طول المسافة الي يسيرها المترجهرن إلى كثير مسن 
ұйы)‏ 


Ыз ЫИ шй 





صورة :)۳۷١(‏ منظر خارجي لمكتبة عامة 
لاحظ وضع المدخل الرئيس في إحدى الزوايا 


© إبعاد مصادر الصوت والحركة عن أماكن القراءة قدر المستطاع. ومن هذه المصادر جلسات الاستراحة 
ومکتب الاعارة وقسم الشدمة الرحعية ومنطقة الفهرس وقاعة الدوریات ابلارية السن تفصل عن قاعة 


القراءة إما بخزائن كتب أو بجدران أو مسافة ليست قريبة أو بعوازل أو يمزيج من هذه. وإذا كان لابد 


من وضع الدوريات ا حاریة أو مجموعة المراحع في قاعة القراءة فيكون ذلك في أحد آرکانها سم استخدام 


© عدم وضع أجهزة الخدمات ل مثل التصوير 


(ТҮҮ 


© جعل الوصول إلى قاعات القراءة عن طريق عدد 


من الداحل الوزعة بشکل حید ومنطفي. ولان 
الشخص عادة ما یتجه ال آفرب مقعد من الدخحل 
الذي يسلكه؛ فإن من المتوقع أن يسلك المدحل 
نفسه عند مغادرة الکان وبهذا تقصر السافة الي 
يقطعها المستفيد من قاعة القراءة وتقل الحركة 
نتيجة لذلك. 








صورة äku (PVY)‏ مجموغات و قراءة في مكتبة عامة 
لاحظ قرب آلة التصوير و جهاز صرف النقود من منضدة القراءة 


© جعل جزء الاستناد من المقعد طويلاً بدرحة تمنع القارئ من رؤية من أمامه. 

Је ө‏ السلالم عزلاً كاملاً إذا كانت قريبة من منطقة القراءة وابعاد مداحل الصاعد عنها. 

© تحنب تخصيص مساحات للقراءة بين مجموعات الكتب وقرب الممرات الرئيسة بينهاء وقرب مقصورات 
القراءة الفردية الي توضع عادة جنب الجدران. 


ө‏ عدم وضع ممرات عامة في مناطق القراءة. 


۰ وضع قاعات ا حاضرات والاجتماعات وما شابهها في مواقع بحيث لا تؤثر حركة الداحلين إليها والخارحين منها على 
مناطق الخدمات في الکتبة ОГ Баш)‏ تکون مداعلها حارج منطقة التحکم (صورة ۲۷۳). 
٭ وضع الناطق ال يرتادها آقل عدد من الستفیدین بعیدا عن مناطق الداحل ومناطق الح ركة الكثيفة. ‏ 








© وضع مناطق تخزين أو صفوف من الغرف والکاتب 
ودورات الیاه والسلام والمصاعد وماشابهها بين المناطق 
الأقل هدوء والناطق المادئة مع حعل مداخلها تطل 
على المناطق الأقل هدوءاء ومراعاة أن تكون المناطق 
الحادئة محددة وو اضحة. ومك. أن نشد آماکه 

رر J‏ 
للقراءة متباعدة نسبيّاء وتوضع العوازل ی حدرانها 
وأسقفها وأرضیتها. 
Ф‏ 435% مناطق الاستراحة إلى وحدات صغيرة وجعل 

صورة (۳ ۳۷): منطقة متعددة الأغراض في مكتبة عامة 

لاحظ جعل قاعة اخاضرات و قاعة الاجتماعات و مرافقهما خارج بوابة التحكم مقاعدها غير متقابلة. 
6 اعتیار موقع مناسب لقسم الاطفال یکون بعیدا عن مناطق الکبار آو مفصول عنه (صورة 4 ۳۷). 


© جعل مناطق قراءة الأطفال في جموعات صغيرة (صورة ۳۷۰). 















صورة (ТУЗ‏ مدخل مكنبة الأطفال في مكهة ضامة صورة (۳۷۵): منطقة قراءة في قسم الأطفال في 


لاحظ البهو الذي يفصل بين مكتبة الأطفال و مكتبة الكبار مكتبة Als‏ 
لاحظ كيف فصلت مناطق القراءة و جعلت على هيئة 
وحدات صغيرة منعا للضوضاء 


© فرش المناطق ذات الحركة الكثيفة بنوع جيد من الفرش. ويُشار في هذه الصدد إلى عزوف بعض 
الکتبات عن فرش بعض الناطق الشاعة مثل السارات الي تودي ال السلا م والمصاعد, والمناطق الحيطة 
مباشرة .عنطقة الإعارة رالندمة الرحعية والخدمات العامة وذلك لکونها أصلاً مناطق غير هادئة» ثم إن 
کنافة ار كة فیها فد تعجل بتلف الفرش. 

© استخدام فواطم مبطنة بالقماش بین وحدات عمل الوظفین. 

6 ترتیب مقاعد الاسزاحة بطريقة تقلل من احتمال زيادة مستوی الضوضای كأن تكون Y‏ جموعات 
ns‏ ہہ" 

ويحب في كل الأحوال أن لا تجعل هذه الاحتياطات وغيرها من المكتبة متاهة يضل فيها المستفيدون» 

حیث ان هذا من شأنه آن یتبطهم عن ارتیاد الکتبة والاستفادة منها. 





البيئة الداخلية 


الشکل رقم (۱۲) 


وضع مقاعد الاسن احة ومستوی الضوضاء 





رب) سبل التعامل مع الأجهزة 
تحفل المكتبات بكثير من الأجهزة والآلات الى تسهم في زيادة مستوى الضوضاء. ومن هذه الآلات ما 
يتطلب العمل وجوده في بعض المناطق العامة» ومنها مايمكن وضعه في غرف خاصة مثل أحهزة الفدیر 
والتلفزيون. لذا فإن الأمر يستدعي اتخاذ بعض الاحتياطات الى تخفف من مقدار ما يصدر عنها من ضوضاء وليس 
التخلص منها يصورة تامة. ومن أكثر هذه الآلات رجرداً في للكتبات أجهزة الهماتف وأجهزة الاستساخ 
والطابعات والحويسبات. 
٭ caldi‏ 
«АЙЫ‏ جزء ضروري في كثير من أقسام المكتبة. وهو لا يسبب مشكلة ف الأقسام الي یکون فیها بقربه 
من يجيب علیه» مثل الإجراؤات الفنية والإدارة. والمشكلة تظهر في مناطق الخدمات العامة؛ وعلى الأخصص 
مناطق الندمة المرحعية والإعارة. فرئين حرس الهاتف سبب لإزعاج العاملين والمرتادين إذا لم يمكن الرد عليه 
في الحال» وتعيين شخخص يرد عليه أمر مكلف. كما أن توجيه العاملين بالرد BILAN de‏ الحال أمر غير 
«des‏ حيث إنه يسبب إرباكاً للعمل وإزعاحاً للمستفيدين المنتظرين. وا حل الحزئي الذي يمكن الأخذ به هو 
استخدام أجهزة الرد الآلي answering machines‏ 1 | يتمكن الموظف من ذلك. ومع أن هذا ليس الحل 
الأمثل فهو يقلل من الإزعاج حصوصا في منطقة الخدمة المرجعية. ومن الخيارات الأخمرى استخدام الحاتف 
اللاسلكي ја‏ وهو يفيد إذا كان عدد العاملين في الإعارة أو الخدمة المرجعية محدودا. 
۵ آجهزة الاستنساخ 
تشكل أجهزة الإستنساخ مصدراً للضوضاء ليس من السهل السيطرة عليه. وصوت عدد منها يعمل في 
وقت واحد يساوي ثمانين إلى تسعين ?+ لذا р.‏ واقیات مع 10]606055م وسموعط للعاملين في وحدة 
الاستنساخ في المكتبة. وريما يكون من المفيد الاقتداء.مكتبة شيفر للقانون (صورة ۳۷۲) ومکتبة جبسون 








صورة (۳۷۷): منظر داخلي لمكتبة عامة 





ЦРУ“) 8) +2‏ غرفة تصویر فی مکتبة جامعية 


لاحظ عزفا عن بقية المرافق و ججعل جهتها الرئیسةۃ 2 لاحظ تخصيص غرفة ذات باب للطباعة والحاسب الاح لالاستخدام العام 


العوازل في سقف هذه الغرف وأرضياتها وجدرانها وأبوابها للتخحفيف من مستوى الضوضاء. 
© الطابعات 

کثرت الطابعات في المكتبات تبعاً لشیوع استخدام الفھارس المباشرة وأنظمة الإعارة احسبة واللیزرات. 
وقیل بعض المكتبات إل اثتناء الطابعات غير مرتفعة الفمن إلا آنها غالبا سا تصدر ضوضاء عالية. ویبلغ 
مستوی الضوضاء الصادرة عن طايعة نقطية Le dolo dot-matrix‏ يتراوح بين ستين دسبل وسبعين т?‏ 
يمكن تخفيضها ما يتزاوح بين خمسة عشر دسيبل وعشرين دسبل باستخدام غطاء لامتصاص الصوت. 

كما تتوافر حاليًا أجهزة لامتصاص قدر كبير من أصوات أجهزة الاستنساخ والطابعات يصل إلى أربعين ' 
دمييل يمكن الاستفادة منها حصوصاً إذا كان لا مفر من وضع بعض هذه الأجهزة بقرب المناطق العامة. 
© الحاسبات 

يمكن أن تكون الحاسہات مصدراً للضوضای فبعض آنظمة الاعارق ақын‏ إشارات صوتية تفيد 
بإتقام عملية الإعارة. ومع أن هذه الأصوات غير مرتفعة فهي تشکل مصدرا للاثارة عند تکرارها. وعکن 
التغلب على هذه الأصوات باستخدام مصفيات 816688 توصل بالطرفيات. 
© الأجهزة الأخرى 

هناك بالإضافة إلى ما ذكر أنواع مختلفة من الأجهزة التي تؤدي زيادة استخدامها أو سوئه إلى ارتفاع 
مستوى الضوضاء في المكتبة. ومن هذه أجهزة التلفزيون وأجهزة العرض الصوتي. 

ويمكن التخفيف من أثرها بوضعها في غرف صغيرة المساحة تكثف فيها المواد العازلة» وهو ما اتخذته 
بمض الکتیات مثل مکتية م رکز البحرین للدراسات والبحوث (صورة ۳۷۸) ما حصر مصدرا من مصادر 
الضوضاء ‏ أضیق نطاق. 


وبالإضافة إلى الاحتياطات والإحراءات الي ورد ذكرها آنفاً لابد من العمل على التخفيف من حدة 


زجاجية 








والحيطان والأرضية. dad y‏ 
العوازل أشكالاً شبّىء كما 
تختلف مسن حيث درحة 
امتصاصها الضورضاء Сұлы‏ 

ar us) 7 





صورة (ر۳۷۸): منطقة وسائل 'معیة و بصریة فی مکتبة متخصصة 
لاحظ جعل جهاز العرض في غرفة خاصة 


جدول رقم (۱۲) 
العوازل ودرجات امتصاصها الضوضاء 


Гаара ә‏ مُعافل امتصاص الصوت. 
Я ` { КЕ SE | 2 ;‏ 0 )**›\( | 








А: 


وتكثف هذه العوازل في الناطق النشطة والناطق الق ينتج من العمل فیھا مقدار کبیر من الضوضای ومن 
أمثلة الفئة الأحيرة قسم الوسائل السمعية والبصرية. لذا يجب التخمطيط الدقيق لعل الضوضاء عند أدنى مستوى 
ممكن. ويمكن الاستفادة في ذلك من الإكثار من الستائر وأغطية الأرض غير الصلبة وحواحز امتصاص الصوت. 
وتستخدم سماعات الرأس 82680880868 إذا كانت القاعة متصلة بغيرها من القاعات» كما توضع الآلات الي 
تصدر عنها أصوات عالية عند تشغيلها في غرف مستقلة. 

ومن التوقع أن يعمل مهندس مبنى المكتبة على تكثيف العوازل في غرف آلات تدفقة المبنى وتبريده وتهويته. 
وأن تمتد هذه العوازل لتشمل جميع القنوات المتفرعة من هذه الغرف 5“ . 

ومن مصادر الضوضاء الي قد لا يكون للمكتبة دور فيها تلك الي تأتي من حارج الکتبة ولا تملك الکتبة 
سوى التعامل السلبي معها. ومن الأمثلة على ذلك ما تثيره الضوضاء المنبعثفة من محطة سكة الحديد بقرب مكتبة 
ستل في الجامعة الشمالية الشرقية. وكان على مصمم المبنى استخدام نوافذ بثلاث طبقات في الجهة الشرقية للتغلب 
على الضوضاء المنبعنة من حركة القطارات. كما عمدت مكتبة مقاطعة كلارك العامة الي تواجه ظرفاً مشابهاً إلى 
حعل مبناها بکامله " يطفو " على لوح كبير من المخرسانة المسلحة لعزل الضوضاء وامتصاص الاهتزازات الناتمة 
عن تحرك القطارات القريية منها. وقد مکنها من ذلك صغر مساحة البنى بالإضافة إلى أنه يتكون من دور واحد 





КАТ 


HSY رابعا:‎ 


للألوان دور مهم ف صياغة المظهر الخارحي للمکتبة وبحمل بیٹتھا الداعلية. فهي قد تکون عامل حذب للمکتبة آو 
مدعاة للتنفير منهاء إذ إن اللون هو ول ما یسترعي انتباہ الناظر للمبنی (الصورتان ۳۷۹ و ۳۸۰) وانتباہ الداخل АЛ‏ 





صورة ٩‏ ۳۷): منظر خارجي اکنبة جامعية صورة ره ۳۸): منظر خارجي لکتية جامعية 


لاحظ استخدام اللون الأهمر القاذ لاحظ اللون الداكن الذي بسیطر Де‏ جمل مظهر ЗМ‏ 
م اللرن الاقر القاني او r‏ مجمل 


وبالإضافة إلى اللمسة الحمالية الي بُحققھا حسن РЕ‏ وان ومراعاة التناغم فيما بينها فإن للألوات دوراً وظيفياً لا 
يمكن إغفاله. ولعل من المفيد ف هذا الصدد الإشارة إلى أن مستوى الروّية ف المكان يتأثر بعدد من العوامل منها اللون 
المستخدم فيه. كما أن حسن اختیار آلوان آثاث الکتبة وفرشها وجميع مكوّناتها يساعد في التغلب على محدوديات الإضاءة 
الطبيعية. والتمعن في بعض مباني المكتبات الي آحسن مصمموها احتیار آلوانها یری بوناً شاسعاً ینها وبین آحری | 
سو ات وف cP eS‏ 

ولاید من الاشارة إلى أن منطقة مدحل الکتبة تختلف عن غیرها من وحدات البنی. فهي آکثر الناطق استخداماًء لذا 
يفضّل أن يختلف لونها عن لون بقية أقسام المكتبة» ولا مانع من تعدد الألوان فیها. 

وفيما يأتي بعض السبل ال قد تساعد على تحقيق قدر من الاستفادة من الألوان في جعل البيئة الداحلیة للمکتہة عملیة 
وتساعد في ذات الوقت على حل بعض المشكلات عن طريق الاستخدام الأمثل للون. 

٦۔الدور‏ الوظیقھ للألوان 
ارتبط اللون فى الأذهان بالناحية ا حمالیة. ومع التقدم اللحوظ في بحال البداء بدا الصممون لى توظيف الألران 

للاستفادة منها في تحقيق مقادير إضافية من العملية والكفاءة. فحينما اضطرت كلية بارك إلى بناء مكتبتها تحت سطح 

الأرض عمدت إلى الاستفادة من الألوان في رفع مستوى الإضاءة في المبنى» وصرف انتباه المستفيدين منه إلى موقعه 

باحتیار فرش ذي لون آزرق فاتح وأثاث من نحشب البلوط الفاتح اللونء ومقاعد مبطنة بقماش أزرق فاتح وخزائن 

ذي لون أصفر عاحي Sy cream‏ النتيجة مشجعة للمصمم وسارة للمستفیدین *". کما اختارت جامعة بوردر 





| الدخطیط لباني المكتبات 
N . “е. ; нанды LEE aY % Nr еш‏ ہیں ار او او ae {RI но Шы‏ نے جج ی ی 
آن یکون فرش Ы‏ آنشاتها تحت سطح الأرض زاهي اللون لرفع مستوى الإضاءة فيهاء ولأنها خخصصة لطلبة 
الدراسات ا امعیة وليس للباحثين أو لطلبة الدراسات العليا (صورة .)۳۸١‏ ورغبة من بعض المكتبات في زيادة فاعلية 


القراءة في منطقة للصغرات استخدمت اللون الداكن في جميع مكرناتها (صورة ۳۸۲)» كما استخدمت مكتبة إرفنج 


Ж” A 





5 عا هه 


Ж‏ ای 










= کی‎ a 8 a Т - th о оо ВН 
dale صورة (۳۸۱): منطقة مقصورات فردية في مكتبة عامة صورة (۳۸۲)): قاعة قراءة المصغرات فی مکبة‎ 
لاحظ استخدام اللوت الزاهي للجدران والفرش نظرا لأن المكتبة تخصصة لطلاب لاحظ استخدام اللون الداكن في جميع مكونات القاعة‎ 
; الرحلة اطامعية فقط‎ 
العامة فرشا داكن اللون في فاعة عرض الوسائل في منطقة الأطفال لعدد من الاسباب منها طبيعة مرتادیها وسهولة‎ 


تنظیفها. وعکن الاستفبادة من الألوان في توحيه إحساس الفرد. فمن المفيد استخخدام الألوان الفاتحة في حجدران ¿bla‏ 
الاستراحة Sus‏ وكذلك في فرشها وأثاثها لأن ذلك يعطي ыш‏ برحابة المكان. وقد استفاد مهندسو التصميم 
الداحلي من ذلك في التعامل مع الأمكنة الضيقة» كما استفادوا منه في تكوين إحساس لدي الجالسين في القاعات 
التسعة بأنها لیست کذلك باستخدام الألوان الداكنة ””. ومع أنه يمكن الاستفادة من الألوان في كثير من مرافق المبنى» 


فإن دورها الوظيفي يبرز بصفة رئيسة في الجدران والسقوف والفرش والأثاث (الصورتان ۳۸۳ (YAE y‏ 





2 2 
еч = T | % 1‏ 
صررة (۳۸۶): منطقة جموعات في مكتبة عامة 
لاحظ اللون الداكن للفرش و الخرائن 
وقد واحهت بعض الکتبات مشكلات من استخدام بعض الألوان 





jar wi‏ 2 في فرشها وحدرانها ومقاعدها برزت بوضوح في صعوبة تنظيفها بما حدا 
ме,‏ بعدد منهاء مثل مكتبة مقاطعة سكسونيا السفلی اي آلنیا (صورة ۳۸۰) 
ومكتبة كلية.آن آربر لادارة الأعمال (صورة ۲۸۲) ال عدم Ab‏ بعض جدرانھما وأعمدتهما وسقوفهما . لذا يفضل 
استتخدام الألوان غير الفاقعة في طلاء ابحدران» وینصح بتجنب استخدام ببس - حاصة ذي اللون الأبيض ‏ فى 
الأماكن الي تصل إليها الأيدي لصعوبة تنظيفه. ولا بأس ف تغطية هذه الأماكن بالفسيفساء أو ببعض العوازل الشافة 


للحیلولة دون تلویٹھا (الصورتان ۳۸۷ و ۳۸۸). 





Ade Hd! шй 








صورة (۳۸۵): معطقة الدخل في مکنبة дә‏ | صورة (85): منطقة الإعارة في مكتبة كلية 
لاحظ وضوح اللوحة الإرشادية. لاحظ أيضا عدم طلاء الأعمدة حتى لا تعسخ لاحظ عدم طلاء الأعمدة و السقف 





صورة (۳۸۷): نافورة ماء الشرب فی مکتبة عامة ۱ صورة (۳۸۸): عمود نی قاعدة السلم الرئيس في مكتبة عامة 
لاحظ عدم فرش ما تحتها مباشرةء وكذلك إحاطتها با خرف لاحظ تغطية بعض أجزائه بالرخام والبلاستيك حتى يسهل تنظيفه 


(д‏ جدران والسقوف 

مقدار الضوء العائد من الجدران والسقوف علافة وثيقسة 
Lil gt‏ فكلما كان لون الجدران والسقوف al LA‏ نسبة 
الضوء العائدة منها على مسطحات المبنى» وزاد في مستوى الاضاءق 
خصوصاً في الغرف الصغيرة. لذا يُوصى بأن تكون ألوانها غير 
داكنة» خصوصاً في أماكن القراءة وتخزين انحموعات (صورة 
۹ء وذلك لتوفير مقدار أكبر من الطاقة. ومع أن استخدام ألوان 
غير فاتحة في بعض الناطق مثل السلا م أقل سوءاً من استخدامها في 
مناطق القراءة وتخزين المجموعات؛ فإنه لا ينبغي التوسع ني ذلك ولا 
حعل الألوان داكنة бы‏ حتى لاتضطر المكتبة إلى استخدام مزيد من 





صورة (۳۸۹): منطقة جموعات فی مکتبة جامعیة 
لاحظ اللون الداكن للسقف الطاقة للتعامل مع ما ينشأ عن ذلك كما هو الأمر في مكتبة كلية آن 


آربر لإدارة الأعمال. 












إلا أن مبداً استخدام اللون الفاتح في ا لچدران والسقوف لا ينبغي أن يوحذ على إطلاق اذ من الفید 
استخدام اللون الداکن في بعض الناطق ذات الطبیعة الخاصة الي لا بتطلب استخدامها مستوی عال من الاضاءق 
میل فاعات قراءة الصغرات. وذلك لزيادة فاعلية القراءة. 

ولا یقتصر الدور الوظيفي للألوان على الفرش والأثاث والجدران والسقوفء فقد استخدمت الکتبات دلالة 
الألوان في أخخرى غير هذه. ومن الأمثلة على ذلك تمييز مكتبة سنل اللوحات الإرشادية للدوريات عن 
تلك الي للكتب بلون مختلف. 

رب) الفرش 

یستشار مصمم داحلي عند اختيار لون فرش المكتبة لمعرفة أفضل الألوان» حيث إن للون الا (ae‏ 
في زيادة جمال البيئة الداحلية للمبنى. أما اللون غير المناسب فبالإضافة إلى تأثيره سلبا على المنظر العام وعلى 
المستفيدين؛ فإنه يصعب تنظيفه. فالفرشة ذات اللون الواحد مفلا تبرز البقع وآثار الأقدام فيها أكثر من ذات 
اللونين المحتلفين. 

ويمكن الاستفادة من تغيير ألوان فرش المكتبات للتخفيف من الحركة فيهاء حیث یکون اختلاف اللون عامل 
إرشاد للمستفيدين يدهم على أماكن وجودهم. وتبرز فائدة ذلك في المكتبات الكبيرة على وجه الخصوص. 

وبالإضافة إلى ذلك يمكن باختيار اللون المناسب زيادة مستوى إضاءة مناطق تخزین الجموعات. فمن المعروف 
أن الرفوف السفلى من النزائن غالبا ماتكون أقل إضاءة من الرفوف العلياء واستخدام فرش ذي لون غير داكن 





صورة (۳۹۰): منطقة تجموعات ی مکتبة عامة صورة :)۳۹١(‏ منطقة مجموعات في مكتبة متخصصة 
لاحظ لون الفرش الداكن لاحظ لون الفرش الداكن. لاحظ أيضا أرجل الخرائن الباررة 


يزيد في إضاءة الرفوف السغلى نظراً لزيادة 
نسبة الضوء العائد منه. ویتضح هذا ‏ معرفة 
آن معامل الانعکاس في اللون العاحي هو واحد 
وسبعين في مقابل تسعة فقط في اللون الاحضر . 
الداکن. لذا ينبغي بجنب استخدام الفرش ذي 
اللون الداكن Y‏ هذه النطقة ما آیکن (الصور 
(TAY ۰‏ 





صورة (۳۹۲): منطقة جموعات في مكبة متخصصة 
لاحظ لون الفرش الفاتح 





dale a! 


رج الات 


لوحظ في بعض الکتبات استخدام آثاث داکن اللون مثل الاسود والأحمر الداكن والأحضر الداكن أو أثاث 

أبيض اللون. وقد تكون هذه الألوان متداسقة مح آلوان لبيعة احيطة آو منافضة شا. وبصفة عامة یفضل آن یکون 
أثاث المكتبة من المواد الخشبية غير الداكنة أو البيضاء خمصوصاً في المناطق ذات الحركة الكثيفة للتخفيف من أثر 

٠‏ الانعکاس واللمعان (الصور ۳۹۳ ۔۔ ۳۹۰)ء بالإضافة إلى أن ذلك يقلل من al‏ الذي يتعرض له 









صورة :)۳٩۳(‏ قاغة جموعات في مكبة متخصصة صورة (4 79): مكتب الإعارة في مكتبة جامعية 
لاحظ الألوان الداكنة للأئاث لاحظ انعکاس الضرء على سطح منضدة الإعارة 


البصر حينما ينتقل من الصفحة القروءة ال 
غيرها مما يحيط بالقارئ. 

على أن هذه لا يعي أن يكون الأثاث 
داکناً حدا حتی لا تتأثر فاعلية الإضاءة (صورة 
.٦‏ وف مقصورات القراءة الفردية يستخدم 
القماش ذو الألوان الفاتحة لأنه يشكل سطحا 
جيداً لنشر الضوء بنوعیه» الوضعي والعام 


- - { °% 8 А مبطقة ق اء2 عکية‎ ۰ 5 
ol a Lou gala til ٠ )۳۹۷ (صورة‎ E ب و راو‎ 








صورة (۳۹): منطقة مجموعات في مكتبة عامة صورة (۳۹۷): قاعة قراءة المصغرات في مکتبة عامة 
لاحظ استخدام اللون الداكن في الخرائن و المقاعد لاحظ لون المقصورة القاتح. لاحظ آیضا عدم کفاية سطح القتصورة للکتابة 


المصغرات أو للطرفيات فيفضل أن يكون داکناء وذلك لزيادة فاعلية القراءة (صورة ۳۹۸). وينبغي عدم صفله 
حتى لا يتسبب لعانه في إيذاء العين. 





التخطيط لباني الکتبات 


Lil‏ خحزائن المجموعة 
العامة فتكون موحدة 
اللون» وإن كانت المجموعة 
العامة مفرقة بين أماكن 
مختلفة أو في عدد من 
الأدوار. فتوحيد لونها 
ES‏ 
الإضافة إلیھا دونما تنافر 9 
الألوان. 





صورة ۸ ۳۹): منطقة قراءة فردية في مكتبة جامعية 
لاحظ اسعخدام الألوان الفاتحة 


1 الدور الجمالي للألوان 
تختلف ا متمعات لی نظرتھا للألوان کما يختلف 2 ففيما يتعلق بامجتمعات تأثرت النظرة إلى اللون تبعاً 
لدلالته في هذا احتمع آو ذاك. آسا فیما یتعلق بالافراد 
فهناك من يميل إلى الألوان الفاقعة وهناك من يميل إلى 
الألوان الحادئة. ولأن الهدوء من أهم ملامح المكتبات ‏ 
أو أن هذا ما يأمله كثير من مرتاديها ‏ من الأفضل 
تحنب التناقض ما أمكن في الألوان في منطقة واحدة 
واستخدام ألوان فاقعة بشكل مكثف (صورة 195). 
وقد أحذت المكتبات بفلسفات شتى في هذا احال. 
.2 هاا روطف An AL! ore Latin Le‏ 
لاحظ غلبة اللون AU‏ القاني على مكونات هذه المنطقة واحدة (صورة »)٠١١‏ ومنها ماجعل اللون دلالة على 
oy ct‏ ما а а Ааа зы, мг‏ 








صورة ( ٠ ٠‏ 4): منطقة الإعارة و الخدمة المرجعية في مكتبة عامة صورة (4۰۱): رکن قراءة ی مکتبة متخحصصة 
لاحظ أن معظم مكونات هذه المنطقة مشتقة من لون واحد . y‏ تناسق ألوان المقاعد و الأرضية و الستائر و الجدران 





البینة الداشلیاه 


جميع وحدات البنی (صورة (КҮ‏ 





صورة (4۰۲): منطقة مدخل مکتبة عامة صورة (4۰۳): منظر داخلي لکتبة عامة 
لاحظ تناسق الألوان لاحظ آن داخل الکتبة بکامله یتکون من لونین فقط 


ویبدو من الصعوبة عکان التوصية بلون حاص لأن مسألة اللون ها یندرج ضمن النوق وهو آمر لا تحکمه 
العادلات. لا آن اللاحظ آن الناطق ذات الألوان التناغمة القريية من بعضها (الصورتان ٥٠٤٤‏ و ۰۰) تکون عادة 





صورة :)٤ ٠ ٤(‏ منطقة المدحل في مکنبة عامة صورة (ه :)٤ ١‏ منطقة مجموعات في مكبة محخصصة 


لاحظ تناسق الألوان لاحظ تناسق ألوان الجدران و الأثاث و الفرش 


أكثر جاذبية من تلك الي تتسم بالتناقض الصارخ (صورة 405). لذا يفضل أن يكون لون الفرش قريباً من لون 
| جع الا ТЕ 8 ۱ | Be IT EF‏ 


\| 





صورة :)٥٤٤(‏ منطقة مجموعات في مكتبة متخصصة 
لاحظ تنافر لون الجدار و الفرش 





۳۲ 


الجدران أو مشتمًاً منها. وإذا كان الفرش ذا لونين فيكون اللون الرئيس مثل لون الجدران ۰" . 

وهناك بعض الناطق الي لا بأس من مستوى محدود من التغاير فيما بين ألوانهاء مغل مناطق الأطفال والاستراحات 
ومنطقة الدخل إذا كانت لا تحتوي على مرافق قراءة. وقد لوحظ ميل عدد كبير من المكتبات إلى تجنب استخدام 
الألوان الداكنة في الأماكن العامة مثل المدهحل» ومنطقة الإعارة» ومنطقة الخدمة المرجعية» والسلالم (صورة 4۰۷). 





صورة رلا١‏ 4): منطقة الإغارة في مكبة جامعية 
لاحظ امتخدام اللون الداكن في السلم و الجدار القريب منه 





ҮҮ 


919), کر الا‎ АЙ. “ыйл 


اللوحات الإرشادية وسيلة اتصال مهمة في المكتبات» فهي أول ما يراه القادم إلى المكتبة وآخمر ما يراه منها. فهناك 
اللوحة الي تشير إلى مواقف المكتبة» واللوحة الي تحمل اسمهاء ولوحة ساعات عملهاء ولوحة مخططها ودليل وحداتهاء 
ولوحة نشاطاتهاء ولوحات وحداتها العامة» ولوحات مناطق عمل الموظفين» ولوحات المرافق» ولوحات محتويات الخرائن 

وقد أصبحت المكتبات في العقد الأخير أكثر إحساساً بالحاجة إلى لوحات إرشاد جيدة. ومع أن اللوحات المكتوبة 
باليد لم تختف حتى الآن» هناك تقدم ملحوظ في استخدام 077770 8" اللوحات قد تحسنت 
7+۹->6ص-> a‏ 

رهي |ذا آحسن احتیار شکلها رلونها وکلماتها وزضعت 
حيث يجب أن تكون توفر الوقت على المستفيدين في المكتبة 
والعاملين فيها. كما أنها تقلل الحركة فيهاء وتضيف لمسة حمالية 
إلى البيئة العامة للمكتبة. 

وتیل بعض الکتبات رل الا کثار من اللوخات رغبة منها یی 
قدیم کر قدر مکن من العلومات الارشادية ال الرتادین. 
وبعض هذه اللوحات مؤقت بطبيعته. وقد يؤدي هذا إلى إرباك 
المستفيدين. لذا يقتصر على إبقاء ما هو ضروري منها فقط. 

وهناك بعض العوامل الى يقترح أخذها في الحسبان عند 
صميم اللوحات الإرشادية لكي تؤدي الغرض منها. ومن هذه 
لعوامل ماله علاقة بشكل اللوحة ومنها ماله علاقة بطريقة 
ap,‏ ومكانها. 

١‏ شكل اللوحة الإرشادية 

فد تراعى الناحية الجمالية في بعض اللوحات إلى درحة 





ЕА) дуро‏ منطقة الخدمة المرجعية و الفهرس في مكتبة غامة 
لاحظ بساطة اللوحات 





м‏ ا یضیع معها افدف من اللوحة وهو تقدیم معلومات ارشادية 
لاحظ بساطة اللوحات الإرشادية إلى قارئ قد لا يكون لديه متسع من الوقت نحاولة حل ما 


قد يكون فيها من غموض: لذا يوصى بأن تكون اللوحة بسيطة ما أمكن (الصورتان ۰۸ و ۰۹). وبغض النظر 
معقولة (صورة .)4٠١‏ أما اللوحات الإرشادية في مناطق الأطفال فتكون أحرفها واضحة وأكبر من غيرها. 





وتتعدد آشکال احروف العربية. قد تکون مورّقة 
أو غير مورقة. ولكل من هذه الاشکال ناحیته GN A‏ 
ينفرد بها عن غيره. ومع ذلك؛ فإن منها ما يصلح 
للاستنحدام في اللوحات الإرشادية ومنها ما هو غير ذلك. 
إذ إنه يصعب تمييز الحروف في بعضهاء حصوصاً إذا كان 
حجم الحرف صغيراً والقارئ في عجلة من أمرهء لذا يقضل 
استخدام الأشکال البسیطة ال لا يتشابه فيها حرف مع 
آحر. 

وتتجه بعض المكتبات إلى استخدام رموز في لوحاتها 
е‏ فقد يضع بعضها علامة 
استفهام أو علامة تعحّب دليلاً على مكتب خدمة القرا 
وهو ЕУ‏ مفهوما بالضرورة من الجميع. لذا 
لابد من توخي الدفة عند اعتیار الرموز وسيلة للاتصال» 
وقصر ذلك على ما هو متعارف عليهء مفل صورة الماتف 
والصعد والسلم وخرج الطواری ودورة الباه» علی آنه لا 
بأس في استخدام ما تراه المكتبة من رموز إذا كانت مدعمة 


بالكلمات الواضحة (صورة .)5١١‏ 


ا لباني الكبات 





صورة :)4١١(‏ قاعة الدو وريات في مكتبة جامعية 
لاحظ تناسق ألوان المقاعد و الفرش. لاحظ أيضا صغر حروف اللوحة الإرشادية 
وامعلائها بالكلمات 





صورة :)411١(‏ قسم المطبوعات الحكومية في هكتية حكومية 
لاحظ وضوح اللوحة الارشادية و دعمها بشعار الدولة 


وتختلف أحجام اللوحات تبعا لأبعاد المكان الذي يفترض أن توضع فيه» لذا يصعب اقتراح حجم معين إلا أنها في 
a‏ ی ويجب أن يمكن حجمها وحجم حرفها ومحتوياتها وطريقة 


تصمیمها من التعرف الیها وفراءتها elif‏ السيرء ویصدق هذا بشکل حاص 
علی لوحات الدوریات (صورة ۰)4۱۲ واحموعات الأخری (صورة 
۳ ولوحات نهایات الثزائن (لصورتان 4۱4 و 4۱۰). 





صورة (417): منطقة مجموعات في مكتبة عامة 
لاحظ کبر حجم حروف اللوحة الإرشادية 


مع .اللون السائد في منطقتها (صورة .)٤١١‏ وهذا لا يعي 





صررة :)4١7(‏ قاعة الدوريات الجارية في مكتبة جامعية 
لاحظ صغر لوحات الدوريات 


ويراعى عند اختيار ألوان اللوحات أن تكون متناسقة 


أن تكون من ذات اللون» إذ إن ذلك قد يُفقدها الوضوح المطلوب (صورة 4۱۷). ولا تکون خلفیتها ذات لون لامع 





МАН ШЫН 





صورة (4۱۵): منطقة مجموعات في مکتبة أطفال في مکتبة جامعية 
لاحظ كبر أرقام اللوحات الارشادية و شکلها غير АДАН‏ 





آو فاتح حتی لا یصعب مم ذلك قراءة احروف أو 
یصدر عنها بریق حول دون فراءتهاء كما هي الحال 
في مكتبة وزارة أونتاریو للنقل والاتصالات 0010010 
Ministry of Transportation and‏ 
ix Communications‏ الي جعلت أر ضية معظم 
لوحاتها ذهبية الأمر الذي يتعذر معه على كثير من 
الناس قراءتها بسهولة "” أو مكتبة كلية آن آربر 
لإدارة الأعمال الي استخدمت ألواناً داكنة في بعض 
لوحاتها وحعلت مادة اللوحات عاكسة للضوء مما 


تعذر معه سھولة تمییزھا (صورة 4۱۸). لذا بفضل آن 


صورة (۶۱۷): مکتب الاعارة ی مکتبة جامعية 
لاحظ قرب لون الکتابة من لون الجدار 






صورة (4 41):منطقة جموعات في مكتبة متخصصة 
لاحظ صغر اللوحات الارشادية 





صورة (4۱): مکتب الخدمة المرجعية في مکتبة عامة 
لاحظ تناغم لون اللوحة الإرشادية مع لون الفرش ولون مكتب الخدمة 


صورة (4۱۸): منطقة مدخل مکتبة کلية 
لاحظ عدم وضوح اللوحة الرئيسة نظرا لاستخدام اللون الداکن فیها وف 
النطقة اغيطة بها ولکونها من مسادة عاکسة للضوء 


تکون الخلفية ذات لون هادئ وغير شافة» وأن تكون الحروف لامعة ولونها غير ممشتق من لون أرضية اللوحة (صورة 
(RNY‏ وينبغي في هذا الصدد معرفة أن قراءة أحرف فاتحة اللون على أرضية داكنة اللون أسهل من قراءة أحرف 
داكنة اللون علی أرضية فاقحة اللون (صورة ۳۸۰) *". آما من ناحية مکونات اللوحة فتصنع من مواد لا تعکس 


الإضاءة الطبيعية أو الاصطناعية. 


ولا بأس في استبدال كتابة بعض أسماء المناطق العامة على الحدران باللوحات التقليدية. ويلاحظ أن تكرن في 


أمكنة بارزة لا حجبها عن الرتادین شيء. 





ЛА Ба‏ اكات 
ghd ty‏ 


EE ا‎ и 5 EB SETA 1 жел са е ае : Ё ви ۲ ۲ қ 


“1 مكان اللوحة الإرشادية 

كقاعدة عامة تكرن اللوحة الإرشادية سهلة التغبيت والنقل. ويراعى ألا توضع أمام مصدر ضوء بشكل مباشر أو 
حلف pate‏ يحجبها عن البصر (صورة 419). ويجب أن تكون اللوحة دائماً في الملكان الذي يتوقع الستفید آن يجدها 
as‏ فاللوحة ال تحمل اسم المكتبة مثلاً توضع في اللمهة ذات الحركة الكثيفة (صورة )47١‏ وتكون واضحة ومائلة 


in. = 









ми ` Азы Ид 
к ea 1 En 
“ығай т. ЕР 4 
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صورة (۹ :)4٩‏ منظر зу‏ لکتبة عامة صورة ر6۲۰): منظر خارجي ESA‏ عامة 
bey‏ كير حروف اسم المكتبة ووضوحها لاحظ وضع لوحة المكتبة بقرب الشارع 


قليلاً في اتجاه حط سیر السیارات (صورة ٤ٴ٣)ء‏ إذا کانت الکتبة تقع علی طریق ذي اتحاہ واحد. وتوضع اللوحة ال 

ق : تحمل ساعات عمل المكتبة حارج المدحل الرئيس» بحيث 
يتمكن الراكب من رؤيتها دون مغادرة السيارة» كما 
توضع لوحات خطط البنی ودلیل وحداته ولوحة 
نشاطات الکتبة ی منطقة الدخل قبل الصاعد والسلالم 
العامة» مع مراعاة عدم إعاقتها الحركة في الکان الذي 





توضع فيه. وإذا كان المبنى يتكون من عدد من الأدوار 
فتوضع لوحة كل دور في مخرج السلم المؤدي إليه 
(صورة 477)» ويراعى ألا تعيق الحركة (صورة 





صورة (۶۲۱): منظو خارجي لبنی مکتبة جامعية (ҮҮ‏ 
bay‏ وضوح اسم المكتبة 





۳ 


صورة (۶۲۲): منطقة مجموعات في مكتبة delo‏ صورة (4۲۳): السلم الرئيسي فی مکتبة جامعية 
لاحظ وضوح اللوحة الإرشادية ووضعها بالنسبة للسلم لاحظ كيف تعيق اللوححة الإرشادية الطريق إلى السلم 








МУМ 


وتوحذ في السبان متطلبات ذوي الظروف امناصة - مشل الأطفال والکفوفین - عند تصمیم اللوحات و 
وضعها. فيمكن أن تكون لوحات الأطفال جذابة ومزخرفة بطريقة لاتزثر علی هدفها الرتیس وهو الارشاد وعکن 
رؤيتها من ختلف الزوایا رالصورتان 4۲4 و 4۲۰). کمایعکن وضع لوحات ارشادية موجهة للمکفرفین ف أماكن 
قريية ٍل متناول آیدیهم تستخدم فیها الرموز البارزة. 












صورة (4 ۲ ۶): مدخل منطقة الاطفال فی مکتبة عامة صورة (۵ 4۲): منظر عام لقسم À JUBII‏ مکتبة عامة 
لاحظ امکانية رژية اللوحة من زوایا مععددة لاحظ وضوح اللوحات الارشادية من «قیع زوایا اللطقة 


أما لوحات الطوارئ فيجب بذل أقصى العناية بها ووضعها في أماكن يسهل الاهتداء إليها. وتكرن مضيئة 
ويمكن رؤيتها من أقصى ضلع مقابل لاء ولا يحجبها عن مدى البصر حاحب (صورة 171). 


FICTION 





صورة (471): لوحة مخرج طوارئ في مكتبة غامة 


صورة (1؟4): منطقة مجموعات في مكتبة عامة 
لاحظ عدم وضوحها واختفائها خلف الخرج الداخلي لاحظ وضع اللوحة الإرشادية في مدخل أحد الممرات 


0 القاعدة العامة فيما يتعلق بأمكنة اللوحات أنها 
وسيلة إرشاد لا عامل إعاقة. لذا ينبغي ألا تحول دون 
الوصول إلى أية وحدة من وحدات المكتبة أو إحدى 
مکوناتھا (الصورتان EYY‏ و .)٤۲۸‏ 





صورة Айыз (ҮЛ)‏ جموعات في مكتبة عامة 
لاحظ مكان اللوحة 
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يعتمد التنظيم الداخلي للمبنى على أثاث مريح جيد التصميم یناسب الهمة ال وضع من أجلها. كما أن التنظيم 
يعتمد على ترتيب الأثاث بطريقة سهلة تجمعله يوفر مكان العمل المطلوب دون أن يعيق الأعمال الأحرى أو تؤثر تلك 
الأعمال عليه. 

وهناك توجه ملحوظ إلى العناية بالتصميم الداخخلي للمكتبات» وجعل أجوائها أكثر ملاءمة لمرتاديها عن طريق تحسين 
نوع الأثاث الذي تنتجه الشركات المتخصصة ف أثاث للکتباتء والذي تنتجه الشركات العامة أيضاً معله يلبي احتياحات 
المكتبات ويلائم مرتاديها. وهناك التركيز على العناية بأثاث مكتبات الأطفال وجعله جذاباً» ولا یشکل خطراً على 
مستخدميه» ولا یستتزف من الساحة آکثر ما ينبغي. ونتيجة لذلك؛ فإن ما صنع حدهاً منه هو ف بحمله أكثر جاذبية من 
سابقه وأسهل استخداماء مما جعله يضفي على المكان لمسة جمالية حيدة. 

ويتصف أثاث المكتبات بارتفاع تكلفته المالية. كما أنه يتعرض لأنماط مختلفة من الاستخدام تبعاً لاحتلاف مرتادي 
الکتبات. وهو عرضة للتلف نتيجة لکثرة الاستخدام واستمرار تنظيف المناطق المحيطة به وصيانتها. لذا يجب أن يتصف 
بالتانة والقدرة علی التحمل» وألا يقل عمره الافتراضي بأي حال من الأحوال عن عشر سنوات أء كما يُفضل الأثاث 
المتعدد الاستخدام (صورة 479) وذي الحجم المقبول (صورة .)41٠١‏ ولامانع من وضع بعض الأثاث غير التقليدي في . 





صورة (4۲۹): منطقة مجموعة الراجع في مكتبة غامة صورة (4۳۰): منطقة عرض الاعداد اجارية من الدوریات فی مکنبة Bee,‏ 
لاحظ قصر احرائن وامکانية استخدامها للقراءة والکتابة لاحظ کبر حوامل الدوریات 


وعادة ما تحتوي الکتبات علی АЙ‏ مختلفة من الأثاث منها ما هو للاستخدام العام ومنها سا هو للعاملین فیها. 
وسیقتصر هذا القسم علی تناول أشهر فئات أثاث المكتبات وأكثرها وحوداً فیھا والعوامل الي تحکم احتیارها. 





«ӨМ ығай‏ المكتبات 


rt. 


القاعد اکٹر اث الکتبات استخداماً وأكثرها وجودا فيها. ويجب أن يتصف مقعد المكتبة بصفات ثلاث هي 
الراحة والتانة وحسن الظهن وقلیل من القاعد تتوافر فیها هذه الصفات (ae BY,‏ الي تتميز بحسن المظهر. 


۱-الراحة 


يقضي القاری مدة طويلة نی القعد» خخاصة في المكتبات البحثية وفي المكتبات الجامعية. لذا يجب أن يكون 


القعد واسعا عا فیه الکفایة ليستوعب جسم 
القاری» ومريحاً سند ظهر القاری وسیقانه 
oly‏ تکون ذراعاه مناسبة الارتفاع وحزء 
الجلوس ЗЫ дл‏ لیتسق مع عضلات ا حسم. 
ويجب ألا يكون مائلاً كثيراً إلى الخلفء У‏ 
يفضل أن يكرّن ظهره مع مقعده زاوية تبلغ 
سبع وتسعين درحة. كما يصمم بطريقة تحول 
دون إمالته إلى المخنلف أثناء الجلوس» وذلك 
مماية مستخدمیه ولحماية أرحله من التلف 
(EYN gye)‏ 
1 المنتانة 

تواجه مقاعد المكتبات كثافة لي 
الاستخدام لا تدانيها فيه سوى مقاعد 
المطارات. لذا يُفضّل أن يكون عمرها 
الافنراضي ما بين خمس عشرة وعشرين سنة. 
ويجب أن يحول تصميمها دون انثنائها أو 
تخلحل أجزائهاء وتكون فراصلها محكمة 
ومتناسقة» ويفضل المقعد ذي الجسور المتدة 
بین آرجله (صورة 4۳۲). 








ЕТА) 5) ро‏ منطقة قراءة في مكبة متخصصة 
لاحظ عدم تناسق المقاعد مع المنضدة 


صورة (EYY)‏ منطقة قراءة في مكتبة عامة 
لاحظ امگسور المتدة بين آذر ع القاعد 


٣‏ حسن المظهر 


يكون المظهر العام للمقعد متناسقاً وخحالياً من البروزات الزائدة الي تنتج أحياناً عن التصنيع. ويمكن ملاحظة 
ذلك في الأذرع والعوارض الواصلة بين الأرحل على وجه الخصوص. 
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وتتنوع أنماط مقاعد القراءة еш‏ کبیرا. فهناك على سبيل المثال المقاعد الخشبية الخالصة غير المبطنة» أو المبطنة 
تبطیناً Suis‏ أو المبطنة المقعد» أو المبطنة الظهرء أو المبطنة المقعد والظهرء والحديدية الخالصة غير المبطنة» أو المبطنة 
تبطیناً كاملا والبلاستيكية» والخشبیة الحدیدیق وا خشبیة البلاستیکیق والخشبیة الحدیدیة البلاستیکیة والبلاستيكية 
احديدية غیر البطنق والبلاستيكية امحديدية البطنة رالصور 4۳۳ - 4۳۱). 










صورة (4۳۳): منطقة قراءة ی مکتبة معخصصة 
لاحظ تکدس القاعد حول النضدة السعديرة لاحظ المقاعد ا-خشبية البطنة 





صورة (ه 4): منطقة قراءة الدوريات الخارية في مكتبة عامة صورة (475): منطقة قراءة في مكتبة جامعية 


لاحظ المقاعد الخشبية غير المبطئة لاحظ امقاعد الخديدية البلاستيكية 


وكان استخدام المقاعد الخشبية غير المبطنة قد شاع في كثير من المكتبات» إلا أن المقاعد الخشبية مبطنة المقعد أو 
الظهر أو كليهما بدأت تحل محلها حصوصاً في المكتبات الى أنشعت حديئاً؛ لأنها تضفي لمسة جمالية على البيئة الداخلية 
ويرى بعض المكتبيين أن المقعد المبطن ليس مريحاً أكثر من غيرالمبطن بالضرورة» ويرون أن المقعد يكون مريحا إذا 
(ب) قدرته على مساعدة الجسم على استقامة الظهر أثناء استخدامه. 
(ج) الرونة وسهولة احركة ال تتيح للجالس عليه سهولة الحركة في كل اتحاه. 
وییدو آن القاعد البطنة بالقماش - علی وجه الفصوص - آکثر عرضة للتلف من غیر البطنة» ومن الستبعد آن 
تحتفظ عظهرها - حتی بعد تنظیفها - مدة تزید علی مس سنوات. ما القاعد البطنة بالبلاستيك آو لد فتعیش مدة 
أطول وهي أسهل تنظيفاً من سابقتها إلا أنها غير ملائمة في المناطق المتطرفة الحرارة. 





التخهلیط لباني الکیبات 
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وإذا كان لابد من استخدام المقاعد البطنة فیفضل قصر ذلك على المكتبات المتخصصة والبحفية (صورة (ҮҮ‏ 


كما يفضل الابتعاد ما أمكن عن الألوان الفاتحة أو ذات 
اللسیج الذشن - حصوصا ی ال اطق ذات الح ركة 
الكثيفة ومناطق الأطفال ومن في حكمهم ‏ إذ إنها أكثر 
تأثرأ بالبقع. كما يفضل أن تكون المادة الستخدمة في 
التبطين من الأقل تأثراً بالحرارة واللهب. 
ويفضل استخدام المقاعد ذات الأذرع بالرغم من 
عيوبها الي يمكن إجمالها فيما يأتي: 
(أ) ارتفاع ثمنها بالمقارنة مع الي بدون أذرع. 
(ب) سرعة تعرضها للتلف من جراء احتكاك 
أذرعها بسطح المنضدة (صورة 478)» وما 
قد ينتج عن استخدامها من ضوضاء. 
(ج) ثقل وزنها. 
ويمكن التغلب على أكثر هذه الوت اذا اة 
ارتفاع ذراع المقعد في الحسبان عند تحديد الارتفاع 
الطلوب لسطح النضدة وصمم الذراع بطريقة تسهل 
إدحاله تحت المنضدة (صورة (EYA‏ ورا يستدعي هذا 
sel‏ 0 
استخدام هذا النوع من المقاعد على مناطق البالغين. 
وتختلف أبعاد المقاعد المس تخدمة في المكتبات 
اختلافاً كبيراً. ويبين (حدول 1) الأبعاد السائدة في 
کثیر من الکتبات. 
وتکون أبعاد القاعد متناسقة مع آبعاد الناضد Y‏ 
كل الأحوال. ويصدق هذا بشکل خاص على مقاعد 
الأطفال ومقاعد مقصورات القراءة. 












صورة (/471): منطقة قراءة الدوريات اخارية في مكتبة متخصصة 
لاحظ نوع المقاعد (لا بأس قي ذلك لاخعلاف المرتادين عن مرتادي المكتبات 
العامة و اجلامعیة) 


صورة (۳۸ 4): قاعة قراءة ی مکبة جامعية 
لاحظ اذرعة القاعد واطارات الناضد اطحديدية 


صورة ٩(‏ ۶۳): منضدة قراعة فی مکتبة جامعية 


لاحظ عدم امکانية دخول اذرعة القاعد تحت النضدة واحمال اصطدام القعد 


بالمنضدة 


جدول رقم (۱۳) 
آبعاد القاعد الستخدمة ی کثبر من الکتبات 
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استنحدمت الکتبات علی مدی تاریخها الطويل آنماطاً من الناضد مختلفة الشکل واحجم. فقد استخدمت مناضد 
ذات آشکال مربعة ومستطيلة وداثرية ومثلثة. کما استخدمت مناضد تنراوح طافتها الاستيعابية بین قاری dl y‏ 
وعشرات القراء. واستخدمت أيضاً مناضد مختلفة المادة ثراوحت بين الخشب والحديد والزحاج والرخام وغیر ذلك من 
الکونات. 

الا آن العصر احاضر شهد انحسار معظم هذه الاشکال وشیوع استخدام الناضد الستطيلة. وقد انصرنت معظطم 
الكتبات عن المناضد الي تستوعب غانية آشخاص أو ستة» واستعیض عنها عناضد ختلفة الطائة الاستیعابیة تترارح بین 


آربعة آشخاص (الصورتان 44۰ و )١۱‏ وشخص واحد مع التوسع فی المساحة المنخصصة لكل مستفيد. وقد أتى هذا 









صورة 4١(‏ 4): منطقة قراءة في مكتبة عامة caes ДЫ Ды (EEN) By po‏ 
لاحظ الطاقة الاستيعابية للمناضد لاحظ الطاقة الاستيعابية للمناضد 
نتيجة لما لوحظ من انصراف الناس عن استخدام المناضد الطويلة ذات الطاقة الاستيعابية الكبيرة '. وتكاد تكون 
الناضد الي ابعادھا ٥٥٥٥۷۹۰‏ سنتیمتاً وتتسع لأربعة أشخاص الشائعة ف معظم المكتبات» وإن كان هناك ترجه لي 
بعض الکتبات ‏ خصوصاً ا مامعیة والبحثیة ‏ إلى زيادة المساحة المتحصصة لكل قارئ علی الناضد الشتركة حيث 
رئي مؤححرا أن القارئ رعا يحتاج إلى مساحة أكبر» فبدأت هذه في استخدام مناضد بطول مئة ومانين سنتيمزاً وعرض 
مفة وعشرین سنتيمزاً لأربعة أشخاص. 

آما وی الکتبات التحصصة فيفضل استخدام الناضد الفردیق حيث وجد أن إقبال القراء على استخدام آکثر من 
مقعد واحد علی التضدة یکاد يكون في حكم النادر ". وقد بُدئ في جعل سطح منضدة القراءة الفردية كبيراً بدرحة 
تمكن القارئ من نشر ما يحتاجه من مواد عليها. وتحسن الإشارة هنا إلى أن مساحة معينة على منضدة قراءة فردية تعد 
أكثر فاعلية من المساحة نفسها على منضدة قراءة مشتركة “. ومع ذلك فلا بأس من وضع عدد محدود من المناضد ذات 
الطاقة الاستيعابية الكبيرة في منطقة الخدمة المرجعية وف فاعة قراءة المذرائط والمخططات وف المناطق غير المردحمة ‏ . 








ومع أن تعميم استخدام مناضد مستطيلة في المكتبة أمر أكثر عملية من استخدام أنماط مختلفة منهاء oY Jus,‏ 

المساحة الي تخص كل فرد من الجالسين عليها تسمح باستخدام أكثر من محلد في الوقت الواحدء فلا بأس من التنويع 
لکسر الرتابة واضفاء لمسة جمالية على الظهر العام لقاعات القراءة ‏ خصوصاً إذا كانت فسيحة ‏ على Spas‏ 
مساحة كبيرة من مجمل مساحتها العامة» ولا تشغل مناطق الحركة الكثيفة. ويفضل وضعها في استراحات القراءة 
ومنطقة تصفح المواد الى وصلت был»‏ المكتبة وقاعة قراءة المحطوطات والکتب النادرة وأقسام الأطفال (الصورتان 
(ҮҮ‏ 









صورة (57 5): قسم الأطفال الصغار في مكبة عامة صورة (۶۶۳): منطقة أطفال في هكتبة عامة 
لاحظ استخدام أغاط مختلفة من المقاعد لاحظ استخدام المناضد المسعديرة 


يبلغ الارتفاع الشائع لمناضد البالغين ۷۲,۵ سنتيمتر» أما مناضد الأطفال فهى عادة في حدود خمسة وستين 
سنتیمترا. وهذا یسمح بفرق مقداره ۲۷,۰ سنتیمتر وهو السافة بین سطح النضدة ومقعد كرسي البالغين الذي يرتفع 
عن الارض خسة وآربعین سنتیمترا ومقعد حلوس JULY‏ الذي پرتفع عن الأرض ۳۷,۵ سنتیمنز. 


وبغض النظر عن حجم المنضدة أو نمطها يجب تجنب صقل سطحها منعا لانعكاس الضوء (صورة 4 44). کذا لك 
يراعى ألا يكون السطح داکن اللون حدا (صورة 445) حتى لا يتنافض مع الورق. وقد لوحظ عدم التفات كثير من 





صورة (5 4 4): قاعة قراءة الدوريات في مكتبة متخصصة صورة :)٦٤٤(‏ منضدة قراءة في مكبة عامة 
لاحظ لون المناضد الداكن وانعكاس الضوء على سطحها لاحظ استخدام اللون الأسود في سطحها 
المكتباث إلى هاتین الناحیتین ما حعل استخدام الناضد آمرا غیر مریح (صورة 47 4)» حاصة رذا وضعت هنه الناضد 
قرب نوافذ أو تحت قبة منور تتسرب من خلالها أشعة الشمس أو تحت مصباح (صورة .)٤ ٤۷‏ 
كما يجب أن تتصف .كا يأتي: 








صورة :)٤٤٤(‏ منعلقة الفھرس لی مكتبة جامعية | سس 
لاحظ الناضد ذي الاسطح الرخامية لتحمل احتكاك آدراج الفهرس صورة :)٤٤۷(‏ مناضد قراءة فردية في مكبة جامعية 
لاحظ وضعها مقابلة للنوافذ مع آن سطوحها داکنة . 


فیما عدا قشرة السطح — УЙ‏ تکون عادة من الفورمایکا ومقاومة للبقع والکتابة والخدش - تصنم مکونات 
النضدة من الخشب الالص؛ لا الضغوط وتشمل هذه الاطارات والزوایا وابحسور والارحل. وبالإضافة إلى ذلك 
توحذ الطريقة الي تم بها تجميع مكوناتها في الحسبان. ويجب ألا تستجيب إحدى مكوناتها لضغط على أي جهة 
من جهاتها. 

| эшш. 

تكون أرجل المنضدة مترابطة. وبمكن التأكد من ذلك بقلبها على أحد جوانبها والقتأكد من عدم تخلخلهاء 
ويلاحظ في هذا الصدد أنه لامكن التحقق من ذلك والمنضدة في وضعها الطبيعي. 

ويجب التأكد من أن السطح ذي متانة مناسبة ومدعوم بقطع حشبية تمتد من الأرجل إليه. ويمكن التحقق من 
ذلك بوضع ثقل فوق مركزها والتأكد من أن منطقة المركز لم تنشن بأكثر بما يُسمح به وهو ١,5‏ مليمتز لكل qe‏ 
على أن يزول هذا الانثناء.مجرد رفع الثقل عنها. وإذا كان طول المنضدة يتجاوز مترين فتكون مدعومة بعارضة 
على امتداد طوطا. ويمكن ملاحظة ما قد يكون فيها من أخحطاء مصنعية أو تركيبية بتسليط ضوء من زاوية قريية 
على القشرة الخارجية للسطح وإلقاء نظرة فاحصةء وسيبرز ذلك ما فيها من عيوب ' . 








шы ۲ $ * :‏ کے سے о‏ جح سح کت کی کن کو ان جس تسچ ہت КЕННЕ‏ رکا EA DACH‏ 


التا: مقصورات القراءة الفردية 


بُدئ في استخدام مقصورات القراءة الفردية في مكتبات الكليات والجامعات ثم انتشرت بعد ذلك في بقية 
اللكتبات» وغدت المفضلة لدى کثیر من مرتادیھا حیث احتلت في بعض المكتبات الحامعية ما يقرب من تمانين لي Аа‏ 
من الساحة الخصصة للقراعة ۲. وعرور الوقت تعددت آنماطها ومکوناتها وأحجامها. فمنها اخشبية والخشبية البطست 
ومنها الربعة والستديرة والستطیلة ومنها الصغيرة ال 
تقتصر علی سطح للقراءة والکتابة حاط ماحز ومقعدء 
ومٹھا تلك الي تشتمل على أرفف ومصباح وخرج 
طاقة. كما أن متها تلك الي تشتمل علی خزانة عکن 
غلقهاء كما تشتمل على شاشة عرض وأحهزة استماع» 
وهي قد تكون مفردة أو في مجموعات (صورة (LEA‏ 

یکرن سطح القصورة العادية ٩۰۹۰‏ ستتیمترا في 


صورة (4۸ ۶): منطقة مقصورات فردية في مکتبة عامة الأقل في الأحوال العاديق وهناك توحه ملحوظ ی زيادة 
لاحظ حجم وحدة القصورات 





هذہ الساحة حیت بدات بعض الکتبات -- Loss‏ 
الجامعية ‏ تستخدم مقصورات تبلغ بعاد سطوحها ۷١×٠٠۲, ١‏ سنتيمازاً. ويكون لون السطح فاتحا غير متناقض مع 
المادة المقروءة حتى لا يؤثر الفرق على حاسة البصر. ومن المفيد كون المقصورة العادية تحتوي على رف أو رفين لوضع 
الكتب (صورة 49 4) وكذلك مصدر إضاءة إضافي. أما فيما يتعلق بالشكل الهندسي للمقصورات فيفضل أن يكون 
مربعاً لا مستديرا إذ إن الشكل المستدير يهدر مساحات كبيرة حين وضع عدد كبير منها في مكان واحد (صورة 





صورة )24+ مقصورة قراءة في مكتبة جامعية صورة (5۵۰): مقصورات قراءة فردية في مكتبة جامعية 
لاحظ مساحة الکتابة ورف الکتب لاحظ الشکل الستدیر ما آضاع مساحة بینهما 





NEN 


ونظراً لكثرة استخدام اللقصورات فلابد أن تتصف 
بالمتانة وثبات الفواصل. كما يجب أن تكون جميع مكوناتها 
جذابة المنظطرء ومكن أن تحقق قسدراً كبيراً سن الخصوصیة 

















;%0%)5( مقصورات فردية في مكتبة جامعية ӘҮ) ё,‏ منضدة قراءة فردية في مكتبة متخصصة 
لاحظ شكل المقصورات الذي يحقق قدرا كبيرا من الخصوصية لاحظ آنها لا قق انفرادية تامة نظرا لقصر جرانبها 


صررة (۵۳ 4): مقصورات قراءة فردية فى مكتبة جامعية ' صورة ( ۵؟): مقصورتي دراسة d‏ مکتبة جامعية 
لاحظ عدم ارتفا ع الحواجز الجانبية للمقصورات لاحظ عدم تناسق أبعاد المقعد مع المقصورة 
| 1 

حتی لو کانت متحاورة (صورة 40۱)» ولا یقل ارتفاع حواجزھا عن سستین سنٹیمرا (صور ٥٥٥‏ و٤٥)))‏ وتوفر 
مساحة كافية للقراءة والکتابت وتکون أبعاد مقعدها متناسقة معها (EOE By yur)‏ 

وتأتي المقصورات في وحدات منفردة أو في مجموعات تتكون من اثنتين أو ثلاث أو أربع أو أكثر من ذلك. 
وبالرغم من أن ا چجموعات عادة ما تکون أكثر ثباتا من المفردة؛ فإن الوحدات المنفردة تكون أكثر مرونة من ناحية 
التوزيع والنقل. 








AGA رابعا:‎ 


تستخدم المكتبات أفاطاً عديدة من الخزائن لإيواء مقتنياتها. فهي تستخدمها لحفظ كتبها ودورياتهاء وهذه 
ied‏ ال келеы уык аа‏ تستخدم لحفظ 
۱ ۲ الصغرات آو اللیزرات آو الوسائل السمعية والبصرية أو 
الخرائط واللخحططات آر اللفات. وئد تکون مادة ھذہ 
الخرائن حشبية أو حديدية أو زجاجية أو مزيج من هذه 
الکونات. كما أنها قد تكون ذات امتداد رأسي واضح 
أو ذات امتداد أفقي» وقد تكون بإطارات جانبية أو 


بدون ٍطارات (صورة 40۰). 


| إلا أن أكثر الخزائن وجحودا في المكتبات هي تلك 
مره 0 77177 جموعات رتسب الي تخصص لایواء الکتب والدوریات احلدة وهي الي 
و او تستنقد جزءاً كبيراً من البلغ الحصص للتأثیت عادة. 
ویوصی عند الرغبة ی افتناء هذه الفعة آن تکون موحدة الشکل واللون حتی ,عکن تحمیعها آو الاضافة البها. کما 
يراعى ف عمق الخزانة طبيعة المكتبة الي ستستخدمها والمادة الي ستوضم فیها. فالکتبات التحصصة علی سبیل الثال 
تفضل خزائن آعمق بقلیل من تلك الي تیل إليها المكتبات الأخرى نظراً لغلبة الدوريات والأدلة والتقارير ذات 
الأحجام الكبيرة ٦ a) е‏ و ۰4۰۷ о аа А LS‏ 








صورة ركة4): منطقة مجموعات في مكتية متخصصة | 5,40 (£0V)‏ منطقة مجموعات في مكتبة متخصصة 

لاحظ زيادة عمق الرفوف لاستيعاب التقارير لاحظ عمق الخرائن 

للمجموعات النادرة الي توضع عادة في أماكن مغلقة. وفي كل الأحوال يجب أن تكون الخزانة مرنة یسھل نقلھاء كما 
بنبغي أن تكون أرففها مرنة قابلة للتحريك ما يتلاءم مع أحجام الأوعية وف الوفت نفسه تكون ثابئة تحمل بقل 
حتویاتھا ولا تشكل خخطرا على المستفيدين *» ويفضل أن تكون مدعومة بعوارض إضافية إذا كانت محتوياتها ثقيلة 





r 
ey 


الوزن (صورة ۸ أو يجسور تصلها ببعضها (صورة ۹ أو بغبيتها في السقف (صورة ۰ ) اذا کانت ш‏ من 
وحدة تخزين طويلة. كما تؤوحذ مادة ال خزانة وشکلھا العام في الحسبان. 


Е 1 | 
3 


وت 


1 لس 





" منطقة مجموعات في مكببة جامعية‎ ОБОЛ) дура 
دعم الخرانة بعارضتين متقاطععين‎ boy 





صورة (405): منطقة مجموعات في مكتبة جامعية 
لاحظ استخدام الجسور في تثبيت وحدات التخزين 


١-المادة‏ 
تتراوح مادة الخزائن المستخدمة في المكتبات بين 
الخشب والحديد أو الخليط منهما. وقد تستخدم بعض 
т‏ الکتبات НЕРСЕНИ‏ (صورة (ETY‏ 
وه ae Joe tn‏ جامية ۱ ET‏ لارتفاع تكلفة الخزائن الخشبية» حيث تزيد على 
أقرب الأنواع إليها ما لايقل عسن ثلاثين في الغة» تحجحم 
De‏ ورعا يكتفى باستخدامها في أماكن عرض المواد الي وصلت Суз»‏ 
إلى المكتبة أو في منطقة المقتنيات النادرة أو لایواء الواد ذات الطابع التحفي آر محدودة الاطلاع. وكما تختلف هذه عن 
حزائن الكتب العامة في مادتها تختلف al‏ في حجمهاء فهي تأتي ف ارتفاع مقارب لارتفاع حزائن ع cial is att‏ 

كما قد تتكون من ثمانية أرفف أو أكثر من ذلك (صورة .)٦٦٤‏ 








LS منطقة الجموعات محدودة الاطلاع فی‎ :)٦٤٤( قاعة عرض اجموعات النادرة في مكتبة جامعية صورة‎ (£11) 3) pe 
لاحظ خرائن العرض ال ز جاجية غیر التقليدية لاحظ ارتفاع ا زائن‎ 





التخحعطیط لباني الکتبات 





صورة (457): قاعة مجموعات في مكتية متخصصة (ЕМ) буро‏ منطقة مجموعات في مكتبة عامة 


لاحظ أثر ارجل اسفرانة ا حدیدیة فی الأرضية خزانة مزدوجة مغلقة القاعدة 


استخدامها من ضوضای توثر للکتبات استخدام خزائن ذات رفوف وثوائم حديدية باطارات خشبية تكون مبطنة 
بالقماش أحيانا (صورة 514). وإذا رئي الأخذ بالخيار الأخير يجب التأكد من كون هذه الإطارات من النشب 
الخالص ‏ مثل اللنوز أو السنديان أو البلوط ‏ والابتعاد ما أمكن عن الخشب المضغرط. 

كما ينبغي التأكد ‏ قبل ذلك من أنها صممت لتستخدم في المكتبات فقط» وأنها من النوع الذي يتحمل 
da‏ ويسهل تحريك رفوفه. 

وتتعدد أبعاد الخزائن المستخدمة في المكتبات. ويظهر (حدول )١4‏ أكثر هذه الأبعاد شيوعاً. 


جدول رقم )١4(‏ 
ou‏ زان ائن الشائعة وأبعادها (سم) 





۴ الشكل العام 
تعددت آنواع خزائن الکتب اي استخدمتها الکتبات» ومن آکثر هذه الأنواع شیوعا القعات الاتية (شکل 
АЕ‏ 
ch‏ خزائن ا مدعومة الرفوف, الغلقة القاعدة 
تتمیز بالثبات» Lo pa‏ إذا كانت المادة المستخدمة في لحامها 
جیدة. وهي سهلة التر کیب والتنظیم» وعکن لکل وحدهة منها 





чыгу! 


۲۵ 


الوقوف عفردها. واستتخدامها يوزع الحمل على نحو متسار تقريبا 
على الأرضية. ويستفاد من قاعدة هذا الدوع من النزائين في 
التخزين. ومن عيوبها أنها تسبب تلفا للفرش. 


ربع اخزائن ا مدعومة الرقوف, الفتوحة القاعدة 
يسهل تنظيفها. وهي تسمح ج ركة المواء بين اجلدات. رعادة 
ما یوصی بها للمکتبات الي تستخدم الرحدات الطويلة في 
التخزين. إلا أنها قد تتلف الفرش والأرضية نظرا لأنها تعتمد 
مباشرة على أرجل قصيرة تخرج منها. 
رج ا خزائن ا مدعومة الرفوف, الفتوحة الفاعدة, المتدة الأرجل 
وهي آکتر باتا من سابقتیها. ويتوزع حملها على مساحة أكير 
من الارض. لا آنها رما تشکل حطراً على المارين بها نظراً لبروز 
A‏ 
رد ا خزائن الثقبة» ا مغلقة ا خلف, أو الثبئة بمانع ا حركة 
عکن لکل وحدة منها الوقوف عفردها. وعکن آن تصنع من 
النشب أو الحديد. وهي ثد تعمّر مدة أطول من الأنماط الأحرى. 
ومن الصعوبة تحريك أرففهاء مقارنة بسابقاتهاء كما أنها تحرل 
دون حركة المواء بين أوعية المعلومات إذا كانت مغلقة الخلف مما 














| التخطيط we‏ الات | 


лі‏ ا خرائن القاربة 


استخدم کثیر من الکتبات AA‏ ع المتقاربة دا لايواء مجموعاتها (صورة (fo‏ وكذلك في وحداتها الفنية 


(صورة 77). وتقوم اخزائن التقاربة 
على مبداً توفير ثمر واحد غير ثابت لكل 
مجموعة من الخزائن. ومع أنها توفر 
مساحة نخزین کبيرق هناك عدد من 
الاعتبارات الى يجب جعلها في الحسبان 
це‏ احتیارها وسيلة للتخحزین منها 

۱- التكلفة الالية الرتفعة Сыз‏ 

۲- الوقت الذي یضیع على المستفيدين 
عند الرغبة في الوصول إلى محتوياتها. 

٣‏ الوقت الذي يضيع على المستفيدين 
وهم ینتظرون دورهم للوصول إلى 
ما فيها من مقتنيات» إذ إنه لا يمكن 
في الغالب الدخول إلى أكثر من ممر 
واحد ق الوقت ذاته. 

5 زيادة التكلفة الإنشائية للمبنى حيث 
فد يتطلب الأمر رفع قوة تحمل 
الدور إلى ما يتراوح بين ١5١١‏ 
کیلوجراساً ls tor‏ 
للم iS ¡ao‏ 
تكلفة انشاء دور یتحمل ال الربع 





صورة (456): منطقة تجموعات في مكبة جامعية 
لاحظ استخدام الخزائن المحقاربة في منطقة مجموعات مفتوحة 





صورة :)٦٦٤(‏ منطقة الاجراءات الفنية في مكتبة عامة 
لاحظ استخدام اطرائن التقاربة للتغلب de‏ حدودية الکان 


ал‏ ۷۲ کیلوجرام لا ینطلبه ذلك من adj‏ الواد اطنام. 


o‏ یتوافر منها ثلائة أفاط هی اليدوية والالية والکهربية. ویعتمد تحريك اليدوية علی القوة العضلية للشخحص ها يودي 
ال صعوبة التعامل معها ویجد من حجم الوحدة. آما الآلية والکهربية فهما أسهل استخداما إلا أنهما أكثر تكلفة 
وتتطلبات صيانة ¿ST‏ وقد تکونا حطرا علی الستخدمء حصوصاً الاخيرة منهما ۲۲. 





جات ارس 
алан‏ 





سادسا: أثاث م رکز الوسائل 


تستخدم أقسام الوسائل السمعية البصرية أفاطأ مختلفة من الأثاث. فهي قد تحتوي على مقاعد ثابتة أو مقاعد 
متحركة أو الاثنين معاً. ويتيح المقعد الثابت للمستفيد الجلوس في الموقع المناسب أمام الشاشات وأجهزة العرض إلا أنه 
غير مرن لعدم إمكان تحركه بسهولة في معظم الأحيان» لذا فهو يلائم أماكن محدودة فقط مشل قاعة ا حاضرات j‏ 
العرض. 

وهناك بالإضافة إلى المقعد المتحرك ومنضدته مقصورة الوسائل الي تعد جزءا مهمّاً من أثاث القسم. وهي قد 
تكون شبه خاصة للمشاهدة والاستماع أو محطة وسائل متطورة تشتمل على أنواع مختلفة من أجهزة المشاهدة 
والاستماع. وغالباً ما تثبت الأجهزة الكبيرة في اللقصورة بش كل دائم نظراً لسرعة تلفها إذا أكثر نقلها. ويتضمن 
(حدول )١5‏ الأبعاد الشائعة لمقصورات الوسائل المستخدمة في كثير من المكتبات. 


جدول رقم (۱۵) 
الأبعاد الشائعة لقصورات الوسائل 


2 o 1 самый: ара) | 





وبغض النظر عن حجم مقصورة الوسائل المستخدمة يجب أن يكون سطحها كافيا لاستيعاب الجهاز في كل 
الأحوال بالإضافة إلى تمكين المستفيد من الكتابة عليه 
(صورة .)٤1۷‏ ويعتمد هذا على حجم الجهاز الذي 
سيوضع في المقصورة ونمط الاستخدام. 

وقد استخدمت بعض المكتبات مقصورات مطلية 
بلون دااکن من الداخل» ولقي هذا قبولاً من الستفیدین؟ 
لأنه يريح العينين ويزيد من فاعلية النظر إلى الشاشة. إلا 
Vee ls a ce‏ 





صورة :)٤٦۷(‏ قاعة الوسائل ١‏ لسمعية والبصرية بمكتبة جامعية يتسيب 3 اللمعان الذي يؤذي العينين )5,0 (EVA‏ 
لاحظ اتساع مساحة المنضدة 








۱ التخطيط لباني المكتبات 
یپ E $ ү a a4 ۲ tn‏ اا Ла Таға‏ سم ا مع Wiener PR EE уен‏ 


ویفضا مستخدمو أجهزة الوسائل وأجهزة قراءة اللصغرات أن تكون في مقصورات واسعة السطح حتى يتمكنوا 
من تدوین العلومات اللازمة. لذا ы Уй Дай‏ حهاز القصورة آکثر من ثلثي سطحها. 
ويحتاج القسم أيضاً إلى حزائن لحفظ الأجهزة» وتتوافر هذه بأحجام مختلفة (صورة 419). ولعل أكفر الخزائن 


'شيوعاً تلك الي عمقها ۳۰,۰ سنتیمتر و نمانية وثلانین سنتيمتراء وهي ذات أرفف متحركة. 





صورة (458): مقصورتان لقراءة المصغرات وللطرفية في مكتبة عامة 
boy‏ اللون الداكن الذي يزيد فاعلية القراءة. 
لاحظ أيضا أن المقصورتان مصقولتان بما يسبب انعكاس الضوء عليهما 











سس 
(ЕЧ) а рә‏ قسم الوسائل في مكتبة عامة 
لاحظ تعدد آماکن التخزین 
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آمن المکتبة وسلامتها 
e‏ سوء استخدام المفتنيات 


۰ اطرائق 








sal‏ المكتبة وسلامتها 
لبس وسو ريام | Yor е.‏ 


أمن الكتبة وسلامتها 


كانت مباني المكتبات في الماضي مناطق آمنة تخلو من تلك الأخطار الي تواحه مکتبات الیوم» مقل الحرائق والمحواء 
toxic air pal‏ والتخريب وتهديد سلامة العاملين فيها والمستفيدين منها. فمن الأضرار الت تواجهها ما بتصل ال حد 
کبیر بالاآثار الناتحة عن القلاقل السیاسیة والاجتماعیة او بعض العوامل البیئیة مثل الأمطار وا حشرات. 

وقد أصبح الكثير من المكتبات يتعرض لعدد من الأخطار الي تهدد مبانيها ومقتنياتها. ومن هذه الأخطار ما يسبيها 
الإنسان عمداً шеу іне‏ مالا دل له فيه. فالإنسان قد يتسبب ف إتلاف المكتبات نتيجة لإثارته الحروب والقلاقل 
الاجتماعية» أو سوء استخدام مرافقها أو مقتنياتهاء أو عدم اتخاذه الاحتياطات اللازمة لحمايتها من أخطار الحرائق أر 
أضرار البيئة أو الحماية مرتاديها أثناء ح ركتهم فيها. كما أنها غعُرضة مثل غیرھا من المباني للزلازل والأمطار (الصورتان 
١ iv.‏ والفيضانات والرياح الي تؤثر فيها إما على المدى القريب أو على المدى البعيد. 





صورة ره (EV‏ منطقة الاجراءات الفنية ی مکنبة جامعية 
لاحظ تسرب الیاه لضعف العوازل 


ربالإضافة إلى ما ذُكر هناك عوامل أخرى عديدة يصعب التعامل معهاء ومن هذه سلامة البناء وسلامة العاملين فيه 
من آحطار الواد والأحهزة الق يستخدمونها. إلا أن أكثر العوامل إلحاقاً للضرر بالمكتبات هي ما يتسبب فيه الإنسان» ومن 
أهم هذه العوامل وأكثرها حدوثاً سوء استخخدام القتتیات - اما باتلانها آر بسرقتها АЗА у‏ 





التتخطیط لباني الکتبات 
he Fas ae ФЕ‏ و Es WER МС L‏ سرد و ال UU‏ جر ақсы А‏ 








صورة (4۷۱): منطقة جموعات فی مکتبة عامة 
لاحظ أثر تسرب المياه في السقف 


ولابد في هذا الصدد من التذكير Y‏ تحقيق القدر الكامل من الأمن والسلامة للمكتبة ومقتنياتها مهما اتخذ 
الإنسان من إحراءات؛ إلا أنه يمكن اتخاذ عدد من الاحتياطات لمكافحة هذه الأخطار والتخفيف من أثرها عند حدوثها. 
وسيتم فيما يأتي استعراض بعض الإحراءات الي قد تكون كفيلة بتوفير مدى معقول من الحماية لا يكلف المكتبة 
مصروفات لا قبل لها بها ولا يشكل عبفاً على المستفيدين منها. 

ونظرا لأن العمل على وقاية المكتبات من القلائل يخرج عن نطاق سلطتهاء كما أن العمل على وقايتها من العوامل 
البيئية العامة من احتصاص مهندس المشروع فسيتم الاقتصار على مناقشة نوعين من الأضرار الي كثيراً ما تواجه المكتبات», 
وهما ما ينتج عن تصرف الإنسان وهي السرفة والإتلاف» وما ينتج عن الحرائق» وهما ما يمكن المكتبة القيام بدور كبير في 
التعامل معه والتخفيف من أثره. 





o Yoo 55 : 5 o 8 ЕЯ AA Ea ER Rn ERSTE وال‎ 


أولا : سوء استخدام القتنيات 


عدّت المكتبات في الماضي الحافظة على مقتنياتها أهم هدف ها. لذا لم يكن وصول مرتاديها إلى بجموعاتها من 
أولوياتهاء فكان الخروج من المبنى يتم من خلال نقطة مراقبة مركزية» وكانت المناطق العامة كبيرة المساحة ومفتوحة 
لتمکین الوظفین من مراقبة من فیها وما فیها. وقد تغیر الوضع day‏ حيث تبنت معظم المكتبات سياسة الأرفف 
الفتوحة وتبم ذلك ما هو متوقع من سوء استخدام آو تسریب مقتنیات و کلیهما. 


1-التدابیر الوقائي ة ‏ 


بالرغم من آن العدید من الکتبات قامت ببرامج توعية حاولت آن تشعر الستفیدین منها О‏ منهم 
ولهم؛ فإن الأضرار الي نتحت عن سلوك بعض الترددین علیها دعت السئولین عن هذه الکتبات إلى فرض ضوابط 
تتمثل في المراقبة في الداعل والتحكم في المخارج للتقليل من أثر هذه الأخطار '» ولا يزال هذان هما الخياران 
المتاحان في معظم المكتبات للمحافظة على مقتنيات الأغلبية العظمى من المكتبات. 


м 


وقد لجأت بعض المكبات _ 
مثل مكتبة ولاية متشجان (صورة 
۷۲) ومكتبة لوس آنجلس العامة 
"Los Angeles Public Library‏ 
إلى دعم المحافظة على مقتنياتهما 
بالتحكم في الدحول إلى بعض 
وحداتها وقصر ذلك على حاملي 
بطافات مرمز ة تستخدم لفتسح 


آبواب هذه الوحدات. کما وضعت 





مكتبة جامعة نيفادا بعض مقتنياتها 





صورة (4۷۲): منطقة عمل في منطقة عامة في صورة (47): منطقة تخرين المصغرات في قسم في خزائن يمكن عزلها عن بقية 
مكتبة حكومية اجموعات اطاصة 2.26.5 جامعية ЕЯ‏ نے ۱ 
لاحظ المفتاح البطاقي إلى اليسار لاحظ إمكانية منع الوصول إلى مقتنيات ہر ان المقتنيات بأبواب تفتح عند الحاحة 


wl ol alsin با‎ 


LEVY 5-2)‏ وقد استفادت 
بعض المكتبات من تصميم مبانيها بطريقة تساعد على السيطرة عليهاء ووضع أنظمة مرافبة لساندة ذلك واتخذت هذه 
أشكالا عدة منها البشري» والآلي» وما هو مرکب من الائنین معا رصورة 4 4۷). 








۳۔التصمیم وسوء الاستخدام 

للتصميم علاقة قوية بالتحكم في البنی 
نهناك تصاميم تججعل من التحكم في البنی مرا 
میسورا؛ لاتمكن من ذلك. ومن أهم 
ملامح التصمیم ابید فیما یتعلق بأمن البنی 
تمكين العاملين فيه من الإشراف عليه وعلى 
مخارجه والتحکم فیها» وسهولة مراقبة ما يجري 


‚As 


= 





A сыа. С шг YON 


صورة (4!/4): منطقة المدخل في مكتبة جامعية 


لاحظ دعم نظام المراقبة اللي بعنصر بشري 


() الإشراف علی البنی ونخارجه والتحکم فیه 

یفضل آکثر الکتبین مساعدة الرواد على مراقبتهم» وكذلك التخفيف من عملیات التحکم ما آمکن. 
وقد بدأ هذا التوجه في البروز في الفترة الأخيرة أكثر منه عن ذي قبل نتيجة لتغير النظرة إلى المكتبات من 
كونها مخازن للحفظ إلى كونها مراكز لتقديم خدمات المعلومات. ومن ملامح هذا التغير تمكين المستفيدين 
من التعامل المباشر مع أغلبية مقتنيات المكتبات بعد أن كان ذلك يتم من حلال وسيط. وقد أدى هذا إلى 
صعوبة السيطرة على جميع ما يجري من سلوك المستفيدين في منطقة e jas als padl op jË‏ في مكتبات 
الجامعات والمكتبات العامة الكبرى. ومن ملامح التغيير أيضاً بروز اتجاه إلى تخصيص مساحات كبيرة للقراءة 
فرضه استخدام مناضد قراءة فردية أو مقصورات دراسة» فأصبح المكان الذي يكن للمكتبة التحكم والسيطرة 
عليه يكاد يقتصر على المخارج. 

ومع النمو المتزايد ف أعداد الطلاب واتحاہ كثير من المكتبات إلى تخفيف المراقبة على ما يجري فيها 
تزایدت حالات التعامل غير المقبرل مع مقتنیاتھاء إما بالسرقة أو التمزيق أو حلاف ذلك» арда‏ المواد 
е‏ إعارة خارحية» مثل الدوريات وأوعية المعلومات الرحعية. ورعا یکون الاحراء 
en‏ 
عملاً جنائياً يعاقئب عليه؛ يضاف 
إلى ذلك تكثيف المراقبة بالرغم من 
أنها تستنزف موارد المكتبة البشرية 
والمالية. 

وإذا كانت المكتبة تستخدم 
۰ $ 8 جهاز تحكم آلي فيجب ألا يعيق 

صورة :)٤۷١(‏ منطقة التحكم في مكنبة عامة ۲ И ОС as al‏ 

2 +) 3 الجهاز الذي يعيق حركة الدخول‎ ыу 

ذي البوابات الى لا يقل ارتفاعها 

عن مترين (صورة 415)! أما إذا كانت لا تستخدم جهازاً آلا فتكرن منطقة الإعارة بحاورة للمحرج 
الرئيس أو مقابلة له (صورة (ҮҮ‏ وبهذا es‏ موظف o lo y!‏ عر افبة ql‏ وتنتفی الحاحة إلى تفقد المواد 








4 -” 1 
жалың 5 ۱ 
وسلامتھا‎ alt امن‎ 





صورة (475): جهاز التحكم في مكتبة عامة صورة (4۷۷): منطقة الدخول لی مکتبة عامة: 


لاحظ ارتفاع بوابات الجهاز لاحظ قرب مکتب الإعارة من المدخخل ومواجهته له 


المعارة مرتين. وقد ثبت في بعض المكتبات» مثل مكتبة جامعة أدنبره (مخطط )١9‏ فائدة قرب منطقية التحكم 
من منطقة المدحل» ورءما يصدق هذا حتى على المكتبات الي تستخدم نظام تحكم آلي. 

ولعل من المفيد التأكيد في هذا السياق على أن الاقتصار على مدحل عام واحد من الأسباب الي تعزز 
التحكم في المبنى. وقد واحهت بعض الکتبات ال استحدئت آکثر من مدحل» مشل مكتبة لكستن العامة 
(Y1 a)‏ ومکتبة لیفونیا العامة (مخطط ۳۷ ومکتبة مقاطعة تبکانو العامة (خطط 4۰)» مشکلات 
كبيرة تدعو إلى إعادة النظر في ذلك. 

كما أن من المرغوب جعل دورات المياه العامة بعد منظقة المدحل وقبل مناطق جهاز التحكم أو منطقته 
خصوصاً فی اللکتبات الي تكثر فيها الوثائق والقتنيات النادرة. ومع أن هذا رعا يزيد في مستوى JAS A‏ 
المببى؛ فإن المحافظة على هذه المواد تبرر ذلك» ومن المكتبات الي آحذت بهذا مکتبة بلیزنتون (مخطط ۱7). 
رب) سهولة الراقبة 

نظراً لأن الاستعارة غير النظامية كانت ولا تزال ‏ من المشكلات الى تواجه المكتبات بكافة أنواعها؛ 
فإنه ينبغي تصميم المبنى بطريقة تمكن من مراقبة ما يجري في المناطق العامة دونما حاجة إلى المرور المتكرر بها. 
وهذا يعنى أن يكون الموظف المسئول عن مناطق الخدمات العامة قادراً على رؤية المنطقة المحيطة به (صورة 
۵۸ء وذلك بإزالة العوائق الي تحول دون ذلك واذا استدعی الأمر وضع حاحز فيكون زجاجياً أو به 
فتحة زحاجية تمكن من الرؤية (صورة 415)».ويصدق هذا بصفة حاصة على المجموعات النادرة (الصورتان 












صورة :)٦۷۸(‏ منطقة قراءة ومجموعات في مكتبة عامة صورة زه /0ع): منطقة الإعارة والحجز في مكتبة جامعية 
0 ميطرة مكتب الخدمات على جميع المنطقة لاحظ النافذة ال جاجية الکببرة ال goa SE‏ الاعارة وا حخجز 


من ملاحظة ما يجري فيها 








BEE en эз. ЖЫР YON. = 


۰ و 1۸۱). 






TEAS ijj‏ قاعة قراءة الکتب النادرة ی مکتمة عامة صورة (4۸۱): منطقة الوئائق ی مکتبة عامة 


لاحظ عزفا بحائط زجاجي لاحظ كيف وضعت الخزائن على هيثة تمکن الوظف من السيطرة علیها 


وقد تحقق ھذا ٹی عدد من الکتبات مشل مکتبة إکست العامة الَي سهلت فيها السيطرة على قسم 
الأطفال» و کذلك مکنبة الکبار (خطط ۰)» ومکتبة مرکز البحرین للدراسات والبحوث اليٍ مكن تصميمها 
من سيطرة العاملین Y‏ الاعارة علی مایحیط به (مخطط ۰)۳۹ و مکتبي فرعونت الرئيسة (خطط ۲۲) 
ومقاطعة سمرست (خطط 4۱) ال أمكن تصميمهما العاملين من السيطرة على قسمي الأطفال فيهماء 
ومكتبي الكولومبية (مخطط )١١‏ وليفونيا العامة (مخطط ll (VV‏ يمكن لموظفي الإعارة فيهما السيطرة على 
لناطق احيطة بھم ومكتبة مقاطعة كلارك العامة ال يسهل على موظفيها مراقبة مناطق القراءة فيها (مخطط 
۲ ومکتبة العلوم الطبية بكلية تکساس لطب تقویم العظام ال جعلت مناطق الإعارة قريية من مداحلها 
العامة رعخطط ۸) ما آتاح للعاملین فیها مراقبة الدحل والناطق ابحاورة مثل منطقة الفهارس. 
ون الوقت ذاته يلاحظ أن عدداً کبیرا من الکتبات تعاني من صعوبة الراقبة نظرا لوجود مناطق نائية في 
مختلف مناطقها العامق وقد نشأت هذه المناطق نتيجة لأسباب إنشائية أو لعدم حسن التصرف بالأثاث. ومن 
هذه المكتبات مركز المعلومات والمكتبة الشرقية (مخطط (Ч‏ ومكتبة أونيل (مخطط 4))» والمكتبة الكولومبية 
(مخطط »)١١‏ ومكتبة الملك فهد الوطنية (مخطط 4 Yo hht) pyy Аял Абл у »)١‏ ومکتبة زندرفان : 
bhe)‏ ۲۹)» ومكتبة شيفر للقانون (مخطط (Y‏ ومكتبة فريكونت الرئيسة (مخطط 77)» ومكتبة کشوا- 
(т Бру о)‏ ومكتبة ملر التذكارية (مخطط 45). 
ويمكن تحقيق سهولة الرؤية باتخاذ عدد من الإحراءات» منها: 
© وضع الوحدات الطويلة» مثل الفهارس البطاقية وخزائن الملفات vertical files if ji‏ 
وصفوف الخزائن» على الجدران المواحهة لمنطقة الخدمات» أو وضعها موازية لبعضهاء 
حيث إن جعلها متقاطعة ينتج عنه مناطق تغيب عن نظر من يتولى المراقبة. 
© جعل جميع الخارحين من المبنى ,كرون أمام منطقة الإعارة أو التحكم. 
© وضع مكاتب الخدمات الإضافية» مشل تلك الي في قاعات فراءة احموعات А АЗ‏ 
والدوريات» في أمكنة تتيح لشاغليها ملاحظة القاعات اجاورة. 


© التأكد من عدم وحود أماكن نائية في مناطق التخزين (صورة 4۸۲). 
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© جعل دورات المياه العامة حارج منطقة التحكم كما هو 
الأمر في مركز المعلومات والمكتبة الشرقية (مخطط ؟). 





وحين ذكر سهولة الرصول؛ فإن المقصود به ليس مقدار 
المسافة الي يجب على المكتبي قطعها؛ بل المدى الذي يصل إليه في 
حال رغبته في القيام ببعض النشاطات المعتادة؛ مثل مرائبة المدحل» 
أو الوصول إلى الماتف» أو مقابلة المستفيدين» أو المساعدة في 
استخخدام الفهرس» أو إعداد الببليرحرافيات» أو مرائبة ال جموعات؟ 


والزمن الذي يستغرفه ذلك منه. 





وعند تخطيط مناطق خدمات القراء ينبغي أن 






b 031‏ يؤحذ إل الحسبان عدد من العوامل لجعل هذه المناطة 
صورة (487): مكحتب خدمة في مكتبة جامعية ا من العوامل 2 
لاحظ المنطقة النائية أمام الباب مباشرة أكثر فاعلية. فيوصى على سبيل المثال أن تكون مداحل 


الخموعات قريبة من أماكن عمل موظفي الخدمات. ويمكن عد الطريقة الي تبنتها مكتبة منطقة لارنك 
Larvik District Library‏ الترریج ЖА, le Vier‏ السيطرة على كافة أرجاء المبنى بسهولة ". كما 
تصمم مناضد موظفي الخدمة بطريقة تمكنهم من مغادرتها بسهولة ودوتما حاحة إلى عبور مناطق عملهم أو 
الالتفاف حول بعض وحدات الأثاث أو الأحهزة أو الأعمدة. وإذا كانت أنظمة المكتبة أو أنظمة وحدة من 
وحداتها تقضي بتفقد ما يصطحبه المستفيدون؛ فتصمم منطقة الدروج بطريقة تدعو من يغادر النطقة إلى 
المرور بقرب منطقة المسئول عن ذلك. كما يجب أن يتمكن مكتبي المراجع من الوصول بسهولة إلى المدحل 
الرئيس ومنطقة الإعارة ومناطق الفهارس والكشافات والببليوجرافيات والملفات الرأسية وقاعات القراءة 
ومناطق مقتنيات المكتبة» حيث إن عمله يشمل تقديم الخدمة لمن يحتاج جميع هذه. 
والمراقبة مهمة على رجه 
الخصوص في أقسام المجموعات 
المرجعية والمواد النادرة والأطفال. 
ويحب أن تكون ظاهرة» ويشعر بها 
الترددون علیهاء لما يحدثه ذلك من 
تأثير نفسي مباشر يؤمل منه أن 
يقلل من حوادث تسريب المقتنيات 
صورۃ жие е ме ы» Ош созыв ши SEAN)‏ 
لاحظ السظیم غیر التقليدي للخزائن للانتباه ‏ فیمایتعلق باقسام 
الأطفال - ما جحأت لیه مکتبة سن رایز العامة بوتهتدان] Y Sunrise‏ الولایات التحدة من تبي طريقة غير 
تقليدية ی وضع خزائن کتب JUBI‏ فضت عوحبها علی الناطق النائية تماما (صورة 4۸۳). 








التعطیط لباني الکتبات 


أما المناطق ال تصعب السيطرة عليهاء مثل فاعات القراءة وقاعات ابحموعات العامة» فينبغي آن یشعر 
كل فرد فيها - دون أن يودي ذلك إلى الانزعاج - 


г 


أن المكان تحت المراقبة (الصورتان 485 و ٤۸))۔‏ 


سح نت 









صورة (4 4۸): منطقة قراءة في مكتبة جامعية | | صورة (۸۵): منطقة المدخل في مكتبة جامعية 
لاحظ بروز جهاز المراقبة لاحظ بروز الراقبة المتمثلة في جهاز التحكم الآلي ومكتب الخراسة 
فمن الأمور الي تساعد على الإحساس بان المکان نحت السیطرہ مرور بحص سرس ہیں :ر ر٠‏ سری 
ووضع القراء في مكان تسهل مراقبته من مقصورة مرتفعة» ووضع دوائر مغلفة آو عدسات محدبة آو زحاج 
معتم أو ستائر شبكية في أماكن مختارة بعناية وجعل أحد جدران غرف القراءة الفردية زحاجيّاً (صورة 

(EAN‏ ومع جميع هذه التدابير ييقى التحكم في المخارج من أهم الاحتياطات الي يجب الأحذ بها. 
وهناك أمر ينبغي أن يُجعل في الحسبان عند 
التخطيط لبناء المكتية هو تصميم منطقة المدعل 
يقة تمكن من إضافة جهاز مراقبة في المستقبل 
حتى لو لم تكن الحاحة إلى ذلك قائمة عند إنشائها. 
فقد يستجد من الأمور ما يستدعي ذلك كأن 
تتوسع في حدماتهاء أو تتسع دائرة الستفیدین منھاء 


أو تتغیر نوعیتھ؛ أو تتخير طبيعة مقتنياتها. 





صورة (4/5): غرفة دراسة ويحث في مكتبة جامعية Es‏ 


مكتبة بليزئتون (مخطط »)١١‏ وحققت بها سهولة السيطرة على بيئتها؛ فإن العدد الأكبر من المكتبات لا يزال 
يعاني من مشكلة ضعف السيطرة على ما جري فیها. وهذا أسباب عديدة مثل طريقة وضع الأثاث أو تصميم 
المكتبة أو وجود بعض العقبات الإنشائية. ومن الأمثلة على ذلك مكتبة التاريخ والجغرافيا بجامعة برشلونة 
(خطط ٦)؛‏ ومکتبة العلوم الاداریة بجامعة برشلونة (مخطط ۷)ء ومکتبة بیل التذکاریة (مخطط (АУ‏ 
۳۔اجھزة المراقبة والإنذار 

لتعهت بعض المكتبات إلى استخدام أجهزة تحكم آلية بالإضافة إلى احتفاظها بالحق في التفتيش الذاتي. 
ويمكن تصنيف الأجهزة الي تستخدمها المكتبات في ثلاث فعات رئيسة هي: كاشفات البطاقات المعدنية 


СУУ 21 «ла 5457, тарпенс сһагре 066606018 وكاشفات المواد الممغنطة‎ 12631 {ар detectors 


„electronic transmitter detectors ås yY 


Ea en ие Stroh eu 
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وتعاني كاشفات البطاقات المعدنية أحياناً من مشكلة إطلاق تحذيرات كاذبة. أما كاشفات المواد 
الممغنطة؛ فإن إمكان إزالة مغنطة شريطها عند إعارة المادة الي تحمل الشريظ الممغنط یجعلھا من الخیارات 
المقبولة . وتعد كاشفات الناقلات الإلكترونية أكثر الأجهز ڈیا وأقلها A ei‏ 
وأعلاها کفاءق وا کثرها تکلفة مالية. 

وما زالت الکتبات - رغماً عن استخدام هذه الأجهزة ‏ عاجزة عن التعامل مم سرقة آجزاء من الکتب 
والخرائط أو إتلانها عمداً. والمخرج الوحيد هو تکتیف الراثبة واظهارهاء مع مراعاة عدم ازعاج مرتادي 
الكتبة بها. 

وقد تتعرض بعض المكتبات أيضاً إلى السطو. لذا؛ فإن الأمر قد يستدعي تركيب أقفال خحاصة للأبواب 
والنوافذ يختارها اتصاصيون في y Lo pes ei lia‏ أماكن المواد النادرة والثمينة. وقد يكون من المفيد 
Lal‏ تركيب أحهزة إنذار» مثل أحهزة الصوت الغامر 40003188 مندهو وأحهزة الأشعة فوق البنفسجية 
É Ultra-violet beams‏ وغيرها. ولكل من هذه الوسائل سلبياتها وإيجابياتهاء لذا تختار المكتبة ما يناسبها 
منها تبعا لظظروفها وطبيعة مشکلاتها الى تعاني منها. كما ينبغي في هذا الصدد معرفة ما تريد المكتبة кай‏ 
على وجه التحدید» هل هو البنی نفسه؟ أو داحل المبنی؟» أو أحد مكوناته؟ء أو بعض محترياته؟. 

وعند استخدام جهاز مراقبة يُفصل المدخل عن المخرج بعازل لعلا يستخدم أحدهما بدلاً من الآحر. 
ویراعی عند وضع مغل هذا العازل سهولة احتراقه حتی یعکن استخعدام الدخحل متفذا للحروج عند الطوار. 
كما يكون منفذ الخروج ضيقاً بدرحة تمكن 
جهاز المراقبة من العمل (صورة 5817)) 
وتوصل بوابة الفروج .عوصل كهربي عکتب 
الإعارة. 

ومن الأمور الي ما زالت المكتبات 
تعاني من مشكلة في التعامل معها سرعة 
إخلاء المبنى عند الضرورة. ومع أن هذا 
ын‏ 0 
الغادرة منعاً تسرب مقتیاتها؛ فانه مب 
ألا يحول دون وضع مخارج كافية 
للطوارئ في أماكن يسهل الاهتداء إليها 


زالإشارة إليها بلوحات مضيغة تعتمد في 





صورة (4۸۷): منطقة التحکم في مكتبة جامعية 
لاحظ ضيق مر الخروج تيارها الكهربي على نظام الطوارئ لا 


على النظام العام وأن تفتح جميع أبواب المبنى إلى الخنارج (الصورتان 57 و 488). 
وقد سعت بعض الكتبات إلى دعم TILE‏ الطواری بوسائل عدة مشل الأحراس المسموعة والصامتة 
والأثفال المتأحرة delayed-action locks‏ أحهزة لتصویر واحواحز غیر اثابشة (صورة 4۸۹) الا آنها سا 


. إلى جهاز تحكم فعال. ومع أن الربط الإلكتزوني لأحراس الخارج يجهاز مراقبة آلي يغطي‎ уш; 
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بحمل حیط المكتية قد .عکن من رصد آية محاولة غير مرغوبة للحروج من البنی فانه لا عنعها آو عکن من 


استرحاع ماقد یکون سرب من البنی ". 


| 


۷ 





صورة (EAA)‏ مدخل مكبة متخصصة 
لاحظ أن الباب يفعح إلى الداخل 





EAS) dy po‏ مثارج الطرارئ في مكتية متخصصة 
لاحظ ا حاجز غیر الدائم 





” 


اک سوہ وہ 
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НЫЙ‏ افر 
يهتم المكتبيون كنيراً بالخطر الذي تمثله الحرائق على المكتبات. وقد تغيرت وسائل مكافحة الحرائق تغيراً كبيرا في 
السنوات الأخيرة ولكن ليس إلى الأفضل. 
١-أهم‏ أسباب حدوث الحرائق ذي المكتبات 
كانت المكتبات في الماضي تحتوي علی مدافی 12065 6 لذا اعتاد المكتبيون نشوب الحرائق بين آونة 
وأخرى. وما زالت الحرائق تظهر حتى الآن في المكتبات لعدد من الأسباب» منها: 
h‏ اخلل الكهربي 
ينتج هذا في معظم الأحيان عن تحميل الأسلاك فوق طائتها أو سوء تمديدها أو عدم صيانتهاء 
كما قد يحدث نتيجة لاستخدام موصّل أو سلك غير مناسبين '. ومن الفترض آلا يحدث مثل هذا god‏ 
من ا حریق لأنه يتوقع أن يتخذ مصمم البنى جميع الاحتياطات اللازمة لمنع ذلك. ولا يستطيع المكتبي ù‏ 
رب الڑھمال 
غالباً ما حدث ھا نتیحة لرمی اأعقاب السحائر ٍ غیر الأماکن اللخصصةلماء أو سوء 


استخدام بعض الاجهزة. ولا عکن التقلیل من آثار هذه إلا بالراثبة الدقيقة الستمرة: 


رج) التخریب التعمد 
يصعب التعامل مع هذا الوضع في معظم الأحيان. والوسيلة الوحيدة للحیلولة دونه هي الراقبة 
المستمرة والحراسة» وعد هذا السلوك عملاً إحراميًاً والسعي في إیقاع ا مزاء الرادع على المتسبب فيه 
وإعلان ذلك. 
۲- کشک الحرائق 
یضطر التحریب وابطرائم الأحری الکتبیین ال البحث عن آنظمة مراقبة فعالة؛ وغیر مکلفة ی الوفت ذاته, 
وبالرغم من آن العنصر البشري یقوم بالدور الحوري في المرائبة أثناء ساعات العملء فان کثیراً من الکتبات تری 
أن هذا يضيف أعباء مالية لا قبل لها بهاء لذا تلجأ إلى الاستعانة بالأحهزة التوافرة. وهذه الأجحهزة تنقسم من 
حيث طبيعتها إلى فسمين رئيسين» هما الأحهزة الآلية لكشف الحريق والأجهرة الآلية LAY‏ ال حریق. 
h‏ الأجهزة الآلية لكشف ا حريق 
تشتمل هذه الفئة على الأجهزة الي تحتوی علی كاشفات درجة الحرارة الثابتة» وكاشفات الزيادة 
المفاحمة في درجة الحرارة» و کاشفات الدخحان, و کاشفات الاحتراق حتی قبل ظهور الدحان. وبغض النظر 








عن النسوع المستخدم في الكشف عن 
الحرائق ينبغي العمل على أن تكون أجهزة 
الكشف كافية من حيث العدد والإكثار 
منها في المناطق ذات الحركة غير الكثيفة 


(صورة ۹۰)). 


6 رب الأجهزة الآلية لإخاد ا حريش 
وتشتمل هذه على أنظمة النضح. 
بالای وأنظمة الرش بالهواء» والأنظمة الي 
Бе‏ هی 1 سی 7 13 2 lows‏ : السا 
صورة :)٦۹۰٤(‏ منطقة قراءة فردية في مكتبة جامعية ч д‏ جو 2 م فيها РА‏ 
لاحظ تکٹیف کاشفات ا حریق الضغوط К.‏ 





ویعتمد اختيار أي من هذه الأنواع على نوع الخطر المتوقع ومداهء Lajas bas ЗЫ‏ 
إذا كانت كبيرة ‏ إلى استخدام أكثر من نوع وتوضع في أماكن مختلفة. ففي حال احتراق مجموعة من 
الورق» مغل ملفات القصاصات أو الدوريات غير المجلدة» ترتفع درجة الحرارة بسرعة لتصل إلى الدرحة 
الي تعمل عندها الكاشفات المخصصة لقياس الارتفاع في درجة الحرارة. ولأن معظم الحرائق الي تنشب 
في المكتبات تكون نتیحة احتراق الکتب والفرشء وهذه تبداً بانبعاث دحان كثيف لمدة طويلة» فمن 
الانضل استخدام کاشفات الدخان لتدارك الوضع قبل استفحاله. کما آنه قد تسج غازات سامة من 
احتراق بعض المواد البلاستيكية» مثل تلك الى تستخدم في تغطية الأرضية» ومن المتوقع أن يأحخذ مصمم 
المببى ذلك ف الحسبان عند اتيار نظام الكشف عن الحريق. 

ومن أكثر أنظمة الإنذار شيوعا تلك الي تشتمل علی مکشافات 300001078 لتتبع الحرارة والدحان» 
ريتم ربطها .مراقع مکافحة الحريق الي يفزض أن تستجيب مباشرة عند حدوث ما بستدعي ذلك دوفا 
حاحة إلى الانتظار للتبليخ. ومن أجهزة المرائبة أيضاً تلك الي تكشف الحركة وتنبه الحرس حينما يتعدى 
أحد على المكان المراد حراسته. كما عمدت بعض المكتبات إلى وضع أجهزة إنذار صامتة يمكن للموظفين 
استخدامها عند الحاحة. وقد أتى هذا نتيجة للحوادث الى تعرض لها بعض العاملين في المكتبات *. 

Cady‏ بعض المكتبات إلى الاستفادة من الفرش للحد من انتشار الحرائق أو تخفيف أثرها. وإذا رئي 
الأحذ بهذا يفضل استشارة المتحصصين فيما يتعلق .مادة الفرش» إذ إن لكل من النسيج الطبيعي والنسيج 
الصنع ميزاته وعيوبه» فبعض المواد الي تكرّن أحد هذين النوعين أقل مقاومة للحرارة من غيرها *. 

٣٠۔‏ الإخلاء ЗИ‏ 
بالرغم من أهمية مقتنيات المكتبات وضرورة ا حافظة علیھا؛ فان ضمان أمن المرتادين والعاملين فيها يحب أن 
يأتي في المقام الأول عند نشوء أي طرف طارئ» لذا فان من أوليات التصميم أن تتخذ الإجراءات الضرورية اليّ 
تساعد على سرعة إخلاء الموجودين في المبنى وسلامتهم عند حدوث ما يدعو إلى ذلك. ومن هذه الإحراءات ما 


پاتی: 





К 3.1110 ES y A : en ее Аы а, Я REE E a مسج اک ہو نت‎ 









صورة :)4٩۱(‏ بر ی مکتبة وطنية صورة :)4٩۲(‏ منطقة خدمات العلومات في مکتبة جامعية 
bry‏ اختلاف مستوی الأرض الذي قد يشكل خطرا على المارة ويعيق حركة لاحظ وجود درجین ٔی الطریق إليها نما یشکل خطرا علی الرتادین 
عربات الکتب 


(ب) تحديد الطرق الي يسلكها الموجودون في المبنى عند الإخلاء الطاری» وتشمل هذه فیما تشمل وضع لوحات مضاءة 
في جميع وحدات المبنى توضح أقرب الطرق إلى أماكنهم. 
(ج) الإكثار من الممرات الرئيسة في الأماكن النشطة le fea‏ المحاضرات (صورة )٤٩ ٤‏ ومناطق الخدمة المرجعية وأقسام 





صورة :)٦۹٤(‏ الدخل إلى قاعة قراءة في مكتبة جامعية صررة :)٦۹٤(‏ قاعة اغاضرات في مکتبة عامة 
لاحظ اختلاف مستوى الأرضية بما يشكل خطرا على المرتادين لاحظ عدم وجود مرات في محصف القاعة 


الأطفال وقرب قاعات القراءة. 


(د) عدم وضع ما من شأنه أن يعيق الحركة في الممرات الفرعية (صورة 
٥‏ ) أو الممرات الرئيسة ومداحل LEAL Ey yo) dor y ¿O‏ 

(ه) توفير مخارج طوارئ في جميع أركان المبنى» كما هو الأمر في بعض 
المكتبات مثل مكتبة جامعة البحرين ‏ العلوم الإنسانية. 

(و) عدم وضع حواحز أمام مخارج الطوارئ» وإذا كان لابد من ذلك 
فتكون ما یسهل ازالته (صورة 4۹۷). 

(ز) الا کثار من اللوحات الي تنبه من في المبنى إلى عدم استخدام المصاعد 
في حالة الطوارئ. 

(ح) حعل يع أبواب المبنى تفتح إلى الخارج. 


صورة )440( منطقة قراءة فردية في مكتبة جامعية )>( еә!‏ درج السلا لم بإضاءة منفصلة عن نظام الإضاءة العامة. 
لاحظ صعوبة الحركة في الممر : 








1 ولد ا ال‎ бра: ЧЕ, о. К ө г Я E ٦٦ 









(ЕАМ) 5м‏ منطق مجموعات في مكتبة جامعية صورة (4917): مخرج طوارئ في مكتبة متخصصة 
لاحظ وضع العمود قرب مدخل السلم احلزوني لاحظ سهولة إزالة الحاجز عند الاخلاء 





رپا وصح نطام إنذار آلي a Ay AS‏ باستمرار. 
)3( استخدام اللون الفاتح في السلا وكذلك في الطرق المودية إلى с‏ الطوارئ (الصورتان ۸ و ۹) وعدم 






صورة :)٥۹٤۹(‏ السلم الرئيس في مكبة كلية 
لاحظ استخدام اللون الأزرق الداكن في الدرج 
ШЕСІ‏ مما اضطر إلى تكثيف الإضاءة الاصطناعية 





فرشها (صورة ٠‏ 
ل) حعل جميم النوافذ امخارجية للمبنی - آو عدد منها ‏ سهلة الفتح حتی 


ae |‏ و 
صورة (4۹۸): منظر داخلي لکتبة عامة 
لاحظ اللون الأر الداکن ٹی سقف السلم تستخدم مخارج اضافية للطواری (صورة 0۰۱). 






صورة :)٠١ ٠(‏ السلم الرئيس في مكتبة عامة صورة :)۵۰٥(‏ منظر خارجي لمكبة جامعية ٠‏ 
لاحظ توسط الدليل الآلي للمبنی. لاحظ آیضا تخطية السلم لاحظ إمكانية فتح النوافذ الخارجية 


هذا السياق التأكيد على أهمية وحود هذه wily old cash cee abd‏ الكثير من مکونات الكتبات لى أحرال 


e 
: be 





ЕЕ البينة الداخلية‎ 
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Gal yall 31051-4‏ 
يجب أن يتوافر في المكتبة أجهزة لا ماد الحریق توضع فی أمکنة بارزۃ یسھل الوصول إليها (الصورتان ٠۲‏ ه 











صورة (؟ ١٠‏ 8): قاعة قراءة مصغرات في مکتبة جامعية 
لاحظ حجب اسطوانة إطفاء الخريق ببعض أجهزة المكتبة 





صورة ١(‏ ه): منطقة مجموعات في مكتبة كلية 
لاحظ وضع جهاز إطفاء الحريق في مر رئيس 





o SU Д Блай 5‏ 
استخدامھا عند ماعھم صوت النبه واکتشافهم ال حریق. وبیدا إ ماد الحريق عند لحظة كشفه بكاشفات الحريق 
ы)‏ تحتري على رعوس اضحة تنطلق منها مواد تتجه مباشرة ال مصدر الدحان آواللهب. 

j‏ | ولا يزال الكثير من 

on‏ یخشون اسستخدام 
الأنظمة الناضحة sprinkler‏ 
temsورs؛‏ إلا انها شاعت مع 
ذلك نظرا للمواصفات 
المتشددة الي آصبحت تقرها 
بعض السلطات المشرفة على 
البنیان نتيجة للاهتمام المتزايد 
الي أصبحت هذه السلطات 
توليهموضوع الحرائق والوقاية 
منها. ويتحقق في هذا الصدد 
من أنظمة مكافحة الحريق 
المتوافرة ومميزات کل منها حتى 

يتم احتيار أقلها ضرا ۔عقتنیات 
المكتبة. 





وقد حظيت الناضحات 





صورة (4 ٠‏ م): هنطقة قراءة ومجموعات في مكتبة جامعية 


لاحظ الإشارة إلى جهاز إطفاء الحرائق بلوحة ارشادية مرتفعة مؤحرا بالمزيد من العناية فتم 
تطويرهاء حيث أصبحت 


تشتمل على ضمانات لم تكن متوافرة فيها من قبل. ويذكر في هذا السياق أن أمل بعض المكتبيين في أن يحل المالون 
2 أو غيره من غازات الإطفاء محل الماء لم بتحقق بعد. ومن امحدیر بالذکر آن آفضل مکان لاستخدام آنظمة 
اهالون هي الساحات الصغيرة ذات احیط العزول, مثل غرف ال حاسبات وأماكن تخزین ابحموعات النادرة ۱ . 
واهتم المكتبيون في السابق بالتأثير المدمر للمياه أكثر من تأثير الحريق» لذا بحثوا جاهدين عن وسيلة للحماية 
من أخحطار الحريق دون اللجوء إلى استخخدام الناضحات. وقد لوحظ أن وسائل مثل المواد المقاومة للهبء وأنظمة 
detection systems 2S‏ رأحھرة إ ماد الحریق الي تستخدم الغازه رفصل مكونات المبنى عن بعضهاء تهتم 
بسلامة المبنى ومحتوياته ومكوناته أكثر من سلامة العاملين فيه ومرتاديه. وقد قلل التطور ف تقنية معالحة المواد اليّ 
رعا یکون الاء فد آتلفها Up‏ من معارضة المكتبيين لاستخدام الناضحات. وبالإضافة إلى هذا أصبحت 
الناضحات أكثر الوسائل شيوعاً في ضوء ما حصل من تطور Y‏ حال مواصفات البناء والسلامة ۱۲. 
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-١‏ إدارة المكتبات والوثائق بولاية كندكي 


Kentucky Department of Libraries & Archives 


الساحة الڑچمالیة: ٥٢,۰۷۲١‏ مز مربع 
عدد الأدوار: ثلاثة 
الطاقة الاستیعابیة: ۳۱,۰۰۰ جحلد + وائق ау‏ 
عدد القاعدہ: ۱۱۲ مقعدا 
الملامم الإبجابية 
٭ صغر الساحات الشاعة 
٭ اتساع منطقة الدحل 
و قرب السلم الرئیس من منطقة الدخحل 


قرب منطقة ا خدمة الرحعیة من الدخحل 
قرب منطقة البحث المباشر من المدحل 
وضع مناطق العمل الفنية والإدارية في الدور الأخير 


الملامح السلبية 
ө‏ الشكل العام للمبنى 
© بعد بعض وحدات المبنى عن المدخل 
٭ وضع مكتب الإعارة بين المكتبات في أقصى الدور الرئيس 








ES ele 
Үү 


المخطط رة )%( 
إدارة المكتبات SS AN y біш)‏ 
الدور الأول 








|دارة الکتبات والوثالق بولاية کنتكي | 
‘NNO. | : Р‏ 


— 
جلس الادارة 


الخطط رقم Y)‏ 


Ses ін 


(دارة الکتبات бін,‏ 
الدو 


) الغاذ 








32 


التخطیط لباني الکتبات 
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مر کز العلومات والکتبة الشرقية 


Y‏ م رکز العلومات والکتبة الشرقية 
East Library and Information Center‏ 


٠ LASS de> bend!‏ مر مربع 
الطاقه الاستیعابي: ۲۰۰,۰۰۰ جلد 
ade‏ دوار: واحد 


عدد القاعد. ۲۰۰ مقعد (+ ۳۹۹ مقعد ی فاعة احاضرات) 


الملامم الإبجابية 
ө‏ قرب السلم من الدخل الرئیس 
٭ عدم تآأثیر النور علی Аа‏ في المبنى 
٩‏ اتساع منطقة الدحل 
ө‏ وحود دورات الیاه حارج منطقة التحکم 
الملامم السلبية 
الشکل العام للمبتی 
مکان قسم الأطفال 
حعل ea‏ الضلع القصیر 
صعوبة السيطرة علی البنی 
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جموعة الشباب 
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مركز العلومات والکتبة الشرقية 
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۲ مركز المكتبة z‏ للتعليم بجامعة و سکنسن ۔ ستاوت 


Library Learning Center, University of Wisconsin-Stout 


الساحة الإجمالية: ١١١17١‏ متر مربع 
عدد الأدوارء خمسة 
الطاقة الاستیعابیة: ME ٠٠٠,٠٠٠١‏ 


١,١8١ 2421 эле‏ مقعدا 


الملامح الإببابية 
bball iy ©‏ 
jar e‏ المدخل الرئيس في منتصف البنی تقریاً 
© قرب الإعارة من المدخل الرئيس 
قرب منطقة ا خدمة الرحعیة من للدحل الرئیس 
وضع سلم بعد الدخل مباشرة 
قرب الصعد من منطقة المدخل 
التركيز على تسهیلات العاقین 
* وضع سلام طوارئ في جميع أركان المبنى 
الملام م السلبية 


ө‏ وضع الکاتب الإدارية ف الدور الثاني 
ө‏ وضع منطقة المواد الحديثة في الدور الثاني 
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منطقة الأجهزة العامة 
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طرفیات الفهرس العام 
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منطقة الأجهزة العامة 
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6- مکتبة آونیل بكلية بوسطن 


Boston College O'Neill Library 


الساحة ال إالیة: ۰ء مو مربع 
عدد الأدوار: خسة 


۰ جلد 


? 


الطاقة الاستیعابية: ۰,۰۰۰ 
عدد القاعد: ۱,۱۰۰ مقعدا 
الملامم الایجابية 

ө‏ تخصيص الدور الرئیس للخدمات العامة 

۰ قرب السلم من الدخحل الرئیس 

ө‏ فصل مدحل القاعات الدراسية ومرافق احاسب عن مدخل الکتبة 


© وضع Y ole pl‏ الأدوار العليا 
الملامح السلبية 
ө‏ وحود بعض الناطق النائية 
۰ وضع الصاعد بين الإعارة ومکتب الاعارة بين المكتبات 
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ه مکتبة إکسز العامة 


Exeter Public Library 


ا مساحة الإجمالية: ١,١44‏ مز مربع 

عدد ادوار: اثنان + دور مشتق 

ШЛ‏ الاستيعابية. ۱۰۰,۰۰۰ ملد 

عدد القاعد: ١7١٠‏ مقعداً (+ ٠٠١‏ مقعد في قاعة الاجتماعات) 
الملامم الايجابية 

ө‏ فصل مكتبة الأطفال عن مكتبة الكبار 

© سهولة السيطرة على قسم الأطفال 

ө‏ سهولة السيطرة على مكتية الكبار 

الملامح السلبية 


۰ وضع مكتب مدير المكتبة قرب مدخل الدور الأعلى 
٭ فصل ا حموعة العامة 
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۲۹۵ 


- مكتبة التاریخ وا مغرافیا بجامعة برشلونة 


Biblioteca Geografía / Historia 


امساحة الإجمالية: ۱,۷۰۰ منز مربع 
عدد الأدوار: اثنان 
الطاقة الاستيعابية: 4 . و۱۳۰ ls‏ 


‚deläll sis‏ ۲۱۹ مقعدا 


الملامم الإبجابية 
е‏ عدم تأثير المنور على محمل الحركة في الدور الأرضي 
© قرب منطقة الاستعلامات من الدحل 
٭ قرب الفهرس من الدحل 


٭ امکان التوسع 
الملامم السلبية 
٭ الشکل العام للمبنی 
© التخزین بقرب ابحدران 
© قاعة قراءة الصف في الدور العلوي 
صعوبة السيطرة على المبنى 


وضع مناطق قراءة بين مناطق تخزین 
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مكتبة التاریخ واطغرافیا 
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پجامعة برٹ نه 
الدور الاول 
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| المخطط رقم )١(‏ 
مكتبة التاريخ والجغرافيا بجامعة برشلونة 











۳۹۹ 


مكتبة العلوم الإدارية تجامعة برشلوية 


۷- مکتبة العلوم الادارية بجامعة برضلونة 


Bibhoteca d'Empresarials 


الساحة الڑإمالیة: ١,۲٢٢‏ مز مربع 
عدد الأدوار: واحد 
الطاقة الاستيعابية: ۳۰,۰۰۰ لد 


عدد القاعد: ۰ ۳۶ ДАДА‏ 


الملامح الإبجابية 
» قرب الإعارة من المدحل 
© قرب الفهرس من المدحل 
٭ قرب منطقة المواد الحديدة من المدحل 


٭ وحود خرحي طوارئ بالرغم من صغر مساحة الکتبة 


الملامح السلبية 
e‏ السيطرة علی بعض الأماكن في البنى 


o‏ بعد دورة الیاه 








الخطط رقم ر۷ Й‏ 
العلوم الإدارية بجامعة برشلونة 








A‏ مكتبة العلوم الطبية بكلية تكساس لطب تقويم العظام 


Texas College of Osteopathic Medicine Health Sciences Library 


الساحة الإمالی: ۷,۲۱۳ مز مربع 
عدد الأدوار: BW‏ 
الطاقة الاستيعابية. ٠٠٠,٠٠٢‏ بجلد 


عدد القاعد: 149" متعداً 
الملامم الإبجابية 
۰ شكل المبنى المستطيل 
ә‏ جعل المدحل في منتصف الضلع الطویل 
ө‏ قرب منطقة الإعارة من المدحل 
الملامم السلبية 
تأثير انور على بجحمل الم ركة في البنی 
ارتفا ع الصابیح ال ٹی سقف النور 


وضع الإحراءات الفنية في الدور الرئيس 


وضع المكاتب الإدارية ف الدور الرئيس 
بعد السلم العام عن الدخل الرئیس 
وضع الاستراحة بين йам‏ قراءة 

فصل أوعية المعلومات المرجعية عن بعضها 
جعل مناطق القراءة بين مناطق التخزين 
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مكتبة العلوم الطبية بكلية تكاس لطب تقويم الدظام 
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الخطط رقم (۸) ۱ | 
الدور الثالث 
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5 مكتبة الفرقان في بيت القرآن 


а м ١,٠٠١ الساحة الإچمالیة:‎ 
عدد الأدوار: اثنان‎ 
As о AS الاستیعابیه:‎ АЛ 


عدد القاعد: ٤؛‏ متعداً 


الملامح الإبجابية 
ө‏ وضع غرف الباحنین ٍ الدور العلوي. 
عدم تأثیر النور علی بحمل ال رکة 
جعل قاعة الأطفال في الدور الرئيس 
انساع مناطق القراءة 


وضع قاعة الدوریات ا حاریة ٹی الدور الرئيس 


الملامم السلبية 
ө‏ حعل الدخل الرئیس في ضلعها القصير 
» وضع مناطق العمل في الدور الرئيس 
ө‏ جعل السلم الرئيس في المنتصف 
٭ وضع أوعية المعلومات المرجعية في الدور العلوي. 
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مكبة الفرقان 3 یمتا القرآن 


۳۷ 











١ ٠‏ مكتبة الفيزياء والكيمياء بجامعة برشلونة 


Biblioteca de Fisica i Quimica, Universitat de Barcelona 


الساحة الإچمالیة: ٥‏ مر مربع 
عدد الأدوارء اثنان 
الطاقة الاستيعابية: Als у. eae‏ 


, 


عدد القاعد: ۲۲۰۰ مقعدا 
الملامم الإيجابية 
ө‏ شكل المبنى الذي كيل إلى التربيع 
ө‏ سهولة سيطرة العاملين في قسم الإعارة عليها 
e‏ عدم جحعل مناطق فراءة بین Dle yesi‏ 
الملامم السلبية 


ө‏ ضیق الکان 
jer ө‏ المدحل ف الزاوية 
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ء بجامعة برشلونة 





АА‏ الفيزياء والكيمياء بجامعة برشلوية 
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١‏ المكتبة الكولومبية 


The Columbine Library 


الساحة الإجمالية: ۷ ماز مربع 
عدد الأدوار: واحد 
الطاقة الاستيعابية. ١١١.٠١‏ بحلد 
عدد القاعد: YEA‏ متعداً (+ ٠٠١‏ مقعد في قاعة الاجتماعات) 
آلملامم اليجابية 
۰ قرب دورات الیاه من الدخحل 
© قرب منطقة الفهرس من منطفة الاعارة 
ө‏ سهولة سيطرة موظفی الاعارة علی منطقة القراءة 


الملامم السلبية 
ө‏ قرب قاعة القراءة من منطقة الأطفال 
ө‏ بعد منطقة الأطفال عن المدخل 
ө‏ الشکل العام للمبنی 
بعد منطقة الاستعلامات عن الدحل 
عدم إمكان السيطرة على منطقة المجموعات 
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١‏ المكتبة المركزية لمدينة كوييك 


La Bibliotheque Centrale de la Ville de Quebec 


الساحة الڑإجالی: ۹,۰۰۰ مز مربع 
عدد الأدوار: أربعة 
الطاقة الاستیعابیة: ۲٠٠,٠٠١‏ 
عدد القاعد: ٦٠٦٦‏ مقعدا 
الملامم اليجابية 
٭ شکل البتی الربع 
حصر التاطق الادارية والفنية ٹی الدور الأخیر 
وضع مدخحل منفصل acl)‏ احاضرات وغرف الاجتماعات 


قرب منطقة الدوریات ابمارية من الدحل 


الملامح السلبيبة 
۰ وضع السلم الرئيس ف منتصف البنی 
ه وضع الاستعلامات والفهرس العام في الدور الأول 
* تأثير التور على بحمل الحركة في المبنى 
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التحطیط لبابي الکتبات 
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١‏ مكتبة الملك عبدالعزيز العامة 


الساحة الإجمالية. 
عدد الأدوار: dew‏ 
الطاقة الاستيعابية. 


Лещ! эде 


الملامم الإيجابية 
o‏ الشكل العام للمبنى 
٠‏ عدم تأثير المنور على حمل الحركة في المبنى 
ө‏ قرب منطقة الدوریات ال حاریة من اللدحل الرئیس 
* وضع الإدارة في الدور الأعلى 
الملامح السلبية 


۰ وضع بعض المستودعات في الدور الرئيس 


ө‏ تغلغل أشعة الشمس ال داحل مکتبی النساء والاطنال 
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بدالعزیز العامة 
الرجال - الدور الارض 


اجمرعات العربية ومطقة قراءة 


مكتبة الملك 
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مكتبة اللك عبد‌العزیز العامة 
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الخطط GAD) by‏ 
مکتبة اللك عبدالعزیز العامة 
النساء ‏ الدور الأول 
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المخطط رڈ 05 
مكتبة الملك al‏ العامة 
فسم الأطفال ‏ الدور الأرض 








T‏ 7 عبدالعزیز العامة 





مع مم رمرم 


ЕЕЕЕЕЕЕ 


0َ 2۳ 7 ۳ 
mare 


| 
Le Fe 


— 
Сш Хон Эш 
Е 


Ы ЕЕ" 











۹ 


ء ١‏ مكتبة الملك فهد الوطنية 


الساحة الإجمالية» 
عدد الأدوار: أربعة 
24а YI ÄI‏ .۰ ,۰.۰ 
عدد القاعد: ака ٠,٠٠٢٢‏ 
الملامم الإيجابية 
٭ قرب المصاعد والسلالم من الدخل الرئیس 
ө‏ قرب الفهرس من الدخل الرئیس 
٠‏ وضع الإدارة في الدور الأآحیر 
* وضع المجموعات الخاصة ف الدور الثاني 
٠‏ وضع مخارج طوارئ ف زوايا المبنى OM‏ بع 
الملامم السلبية 
٭ شكل البنى 
ө‏ كثرة المناطق النائية 


۰ عدم الاستفادة من القبة في رفع مستوی الاضاعه الطبيعية 
تأثير القبة على محمل الحركة في امبنى 
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مکتبه الا فيه الوطبة 
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قاعة ومسحف الخطر طات 
والکتب النادرة رالرثائق والسک رکات 


[دارة الخطرطات 
والكتب النادرة 
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مكتبة الملك فهد الوطنية 
Pr,‏ 3 





مخرج طوارعا 
# طرارئ 





تفر ج طوارعا 
مخرج طرارىا 











۳۳۵ 


۵ - مکتبة برمنجهام العامة 


Birmingham Public Library 


الساحة الإجالية. er je ٠۲,۳۷۷‏ 
عدد الأدوار: أربعة 
الطاقة ¿Alea Y!‏ ۳۷۰,۰۰۰ ملد 


A 
متعدا‎ oY selili عدد‎ 


الملامم الإبجابية 
شکل البنی امربع 
اتساع منطقة الدخحل 
قرب منطقة الاستعلامات من الدحل 


وضع الإحراءات الفنية في الدور الأحير 
فصل منطقة الأطفال عن المنطقة العامة 


الملامح السلبية 
جعل السلم الرئيس في المنتصف 
تأثير انور على بحمل الحركة في البنى 
وضع الدخل الرئیس في الزاوية الغربية 
بعد الصاعد عن الدخل الرئیس 








التخطیط لباني الکتبات 
۳۳۹ 
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مكتبة برمنجهام العامة 
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| كتب الأعمال والإقتصاد 
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-٦‏ مکتبة بلیزنتون 


Pleasanton Library 


الساحة الإجمالية: ۲,۷۸۷ مت مربع 
عدد الادوار: واحد 
الطافة الاستیعابیة: ۱۰۰,۰۰۰ Ше‏ 
عدد القاعد: ۲۰۰ مقعد 7١١ H‏ مقعداً في قاعة الاحتماعات العامة + قاعی اجتماعات صغیرتین تتسع 
الواحدة لعشرة آشخحاص) 
الملامم الإيجابية 
۰ شكلها المربع 
٭ وضع الدحل ی منتصف الضلع 
6 استخدام طريقة البناء التز كيي الفتوح 
ө‏ تقسیم آماکن القراءة ال مناطق صغيرة لتحفیف الضوضاء 
ө‏ فصل منطقة الأطفال عن منطقة الشیاب 
9 وضم دورات الیاه العامة في خارج منطقة التحکم 
ө‏ قرب مکان عرض الواد احديثة ال الدحل 
» سهولة السيطرة على المبنى 
الملامح السلبية 
© ضيق مناطق عمل الموظفين 
0 بعد منطقة الدوريات عن المدحل 
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مكتب الإستعلامات 


غرف دراسة ویحٹ 


و الکتب اطديدة 


استعلامات الأطفال 


الوسائل 
جمرعة السرعة > 
وسائل الأطفال ية البضرية 
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١‏ مكتبة بيل التذكارية 


Beale Memorial Library 


الساحة الإجمالبة: ۰ а» м‏ 
عدد الأدوارء اثنان 
الطاقة الأستيعابية:. ٠.٠....ه‏ يحلد 
عدد القاعد: "٠٠١ +( ТЕ? gfo‏ مقعد ف 405 ا حاضرات) 
الملامم الإيجابية 
۰ الشکل العام 
© وضع معظم المحموعات العامة في الدور الثاني 
© الثاني 


ө‏ فصل منطقة الأطفال عن غيرها ووضعها بقرب المدخحل العام 


الملامح السلبية 
« المنور الواسع 
٠‏ صعوبة السيطرة على المبنى 
© التحرين قرب الجدران 
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- مكتبة تركسلر بكلية مھلنبرج 


Muhlenberg College Trexler Library 


الساحة الإجالية. ۷ مز مربع 
عدد الأدوار: ثلاثة 


الطاقة الا ٠ u.a „Au begs‏ جملد 


عدد القاعد: ۸٦‏ مقعداً 
الملامح الايجابية 
© فرب الاستعلامات من الدحل 
o‏ قرب السلم من الدخحل 
۰ الشکل EN‏ للمبتی 


۰ قرب الراحع من الکشافات والستخلصات 
۰ قرب موظفي خحدمات العلومات من منطقة خدمات العلومات 
الملامح السلببة 
ө‏ عدم وضع المدخل في منتصف الضلم 
ө‏ وضع الطبوعات الحكومية في الدور الرئيس 
ө‏ قرب منطقة القراءة من السلم والمدحل 
بعد الصعد عن الدخل 


عدم وحود دورات مياه في الدور الأرضي 


وضع الاحراءات الفنية یی الدور الثاني 








рај‏ لمابي المكنات 
۳:۸ 





oe “и ти? 


ITTY IY 


120 


مطبوعات 
de‏ 
الولایات ال“ 


ô 


бот 
14 

D 
) لد‎ 


1 ۱ 
эу 

ШБ. 

т 9. 


ж 
“ 


OA 5, المخطط‎ 








۳:۹ 


الإجراءات الفنية الع } 


3, 
3 
> 


2; 


ШЕШ!!! 


Mor 
د‎ ШАШ 4-ШІ 
۲6۲ چم‎ Ao ner | 


مكتبة تركسلر بكلية مهانبرج 
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۹- مكتبة جامعة أدنبره 


Edinburgh University Library 


الساحة الإجالية: ۲٦,۸۲۷‏ مز مربع 
عدد الأدوار: سبعة 
الطاقة الأستيعابية: ۲,۰۰۰,۰۰۰ لد 
‚deläll ste‏ ۲,۵۰۰ مقعد 
الملامم الايجابية 

۰ الشکل الستطیل للمبنی 

© وضع وحدة الصيانة و بعض الوحدات الادارية ی القبو 

© قرب منطقة لتحکم من الدخحل 

e‏ وحدة الحطط 

جعل مناطق القراوة بقرب الجدران 

۱۹۸ 

* حعل الدحل الرئیس بقرب الزاوية 


ө‏ کنرة النوافذ 
6 جعل السلم الرئیس بقرب منتصف البنی 
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مقصورات قراءة فردية 








مقصورات قراءة فردية 
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۰- مكتبة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 


الساحة الاجالية: 615 ماز مربع 
عدد الأدوار: أربعة 
الطاقة الاأستيعابية: ۰۰۰ ٩۰۰,‏ جلد 


عدد القاعد: ٣‏ ۲۳۱ مقعدا 


الملامح الإيجابية 
« الشكل المستطيل للمبنی 
* فرب الاعارة من الدخل الرئیس 
٩‏ قرب الفهرس من منطقة الدحل 


o‏ قرب الصاعد من منطقة الدحل 


الملامح السلبية 
٭ وضع بعض وحدات الاجراءات الفنية ی الطابق السفلي 
* وضع المستودع الرئيس في الطابق الأرضي 
٭ موائع خارج الطواری 
٭ ثرب بعض الوحدات الاداریة من مناطق ا چجموعات 
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ү \‏ مكتبة جامعة البحرين ‏ العلوم الانسانية 


Er متر‎ ۰ 


,۹۰+ چحلد 


الساحة الاحالية: 


عدد الأدوارء اثنان 


الطاقة الاستيعابية: ۰ . 


عدد القاعل: ۰ ۰۰ مقعد 


الملامم الايجابية 
شکلها الربع 


وضع المدحل الرئيس في منتصف الضلع 
وحود مخارج طوارئ ف زواياها الأربع 


وضع مكتب المعلومات في منتصف الدور الرئيس 
لو الدور الرئیس من مناطق العمل 


الملامح السلببة 


٭ وضع أماكن دراسة ف الدور الرئیس 
٭ وضع المكاتب الإدارية والأقسام الفنية في الدور الأول 
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۲- مکتبة جامعة البحرین - الدراسات العلمية 


الساحة الجالية: ۰ وه منز مربع 
عدد الأدوار: ثلاثة 
الطاقة ال(استیعابيةء ۰۰۰ ,4۵+ ملد 


3 


عدد القاعد: ۰ ٩۰‏ مقعد 

الملامم الايجابية 

e‏ شکلها الستطیل 

* وضع الدخل الرئیس ی منتصف آحد الضلعین الطویلین 
* قرب الاعارة والفهرس والاستعلامات من الدخل الرئیس 
الملامم السلبية 

e‏ وضع السلم الرئيس في منتصف الدور 

ө‏ بعد دورات الیاه عن منطقة الدخحل 


» وضع الأعداد الحارية من الصحف في الدور الثاني 


« الإكثار من قاعات القراءة في الدور الرئيس 
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-٣‏ مکتبة جامعة اللك سعود 


الساحة الإمالیة: ۰ ماز مربع 
عدد الأدوار؛ سبعة 
الطاقة الاأستيعابية: ۳,۰۰۰,۰۰۰ لد 
علد القاعد: 4,۵۰۰ مقعد )+ ۰۰ مقعد فراءة فردية وغرف قراءة حاصة) 
الملامم الابجابية 
ө‏ الشکل العام للمبنی 
۰ اتساع البنی 
6 فرب الصاعد والسلام من الدخل الرئیس 
© فصل خحطوط حركة الموظفين عن حطرط حرکة الرواد 
الملامم السلبية 
تأثير امنور على ей! 3 8 Je‏ 
وضع الإحراءات الفنية في الدور الأول 
ضع بحموعة الراحم ی الدور الثالث 


وضع الدوریات ال حاریة ٹی الدور الرابع 
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ء ۲- مکتبة جامعة LU‏ فهد للبزول والمعادن 


ا مساحة الإجمالية: 
عدد الأدوار: ستة 
الطاقة الاستيعابية: 
عدد القاغد: 
الملامح الإبجابية 
bhali õi; e‏ 
ө‏ قرب الاعارة من الدحل 
© قرب الندمة الرحعية من الدخحل 
تركيز النمجموعات ف الدورين الثالث والرابع 
٭ الاستفادة من القبو 


الملامم السابية 


© وضع الوحدات الادارية والفنية ی الدور الثاني 
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الدوریات ابارية 


alll dante 16%‏ ها 


الدور الارضی 
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الراجع العربية 
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التحطیط لباني الکبات 
FAY‏ 


الاجراءات المالية 


مكتبة جامعة Klemme‏ والعادن 
الدور الغائ 








UI Asse Isa‏ نید للبزول والعادن 
rar‏ 





الكتب ذات الأحجام الكبيرة 
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المجموعة العامة (الإنسانيات والإجتماعيات) 


اجهزة قراءة 
الصغرات وطباعتها 
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الخطط رقم )75( 
مكبة جامعة اللك فد للبزول والعادن 
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YO‏ مکتبة جامعة بوردو 


Purdue University Library 


الساحة الإجمالية. ۸,۹۸۷ مز مربع 

عدد الأدوارء اثنان 

الطاقة الاستيعابية: ۰۰۰ ٠,۲٠٠١,‏ ملد (معظمها تخزين متقارب) 

عدد القاعد: ١,۳٣٣‏ مقعداً 

الملامح الايجابية 
ө‏ شکلها الستطیل 
٭ ارتفاع مستوی الإضاءة الطبيعية رغماً عن كونها تحت مستوى سطح الأرض 
٭ فصل مدخل قاعة القراءة الستمرة عن الدخل العام 


e‏ فرب الندمة الرحعية والاعارة من الدخحل 


الملامح السلبية 
۰ وجود بعض الناطق النائية 
© بعد فاعة قراءة الصحف عن الدخحل 
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مر کز الدراسة الستقلة 
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مكايا о Й‏ وبار 


٦۔‏ مکتبة أون بكلية ويلز 
Hugh Owen Library‏ 


الساحة الإجمالية. 7,8١.‏ متر مربع 
عدد 2313951 ауз‏ 
الطاقة الاستيعابية. ۱۰,۰۰۰ جلد 


عدد القاعد: ۰۲ مقعد (+ غرف (EESLI‏ 


الملامح الإبجابية 
٭ شکلھا الستطیل 
٭ قرب السلم الرئیس من المدنحل 
ө‏ وضع الدوریات ا لحاریة والصحف بقرب المدحل 
قرب الفهرس من الدحل 
فرب الاستعلامات من الدحل 
وضع معظم اجموعات في الدور الثاني 
وضع مناطق القراءة بقرب النوافذ 
الملامم السلبية 
ө‏ وضع المناطق الإدارية والفنية في دور اللدخل 
ө‏ بعد الصعد عن الدخل 
ө‏ بعد استراحة الموظفين عن المناطق الإدارية والفنية 
0 جعل معمل الوسائل في الدور الأرضي 








التخطیط لباني الکتبات 
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-7V‏ مکبة جامعة مرسر 


Mercer University Library 


dda! dom lol!‏ ۶۹ مز مربع 
عدد الأدوارء ثلاثة 
الطاقة | لاستيعابية, ۰۰,۰۰۰ ه بحلد 


عدد القاعدء: ۱ Vo‏ مقعدا 


الملامم الإبجابية 
ө‏ جعل مدخلها الرئيس في الدور الثاني 
ө‏ وضع غرفة الدراسة الستمرة ومرافقها ی الدور الأرضي» وها مدحلها الخاص 
٠‏ وضع معظم الإحراءات الفنية في الدور الأرضي 
6 قرب الصاعد العامة والسلم الرئیس من المدحل 
شکلها الستطیل 
وضع الدخل الرئیس منتصف الضلم الطویل تقریاً 
اتساع منطقة للدحل 
وضع المجموعات الخاصة في الدور الثالث 
الملامح السلببة 
٭ وضع مناطق القراءة بین مناطق التخزین 


° وضع بعض الوحدات الإدارية في الدور الرئیس | 
© المشتركة في الدور الرئيس 
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ҮЛ‏ مکتبة دلس المركرية العامة 


Dallas Central Public Library 


الساحة الإجمالية: ٠٠, ٠۸١‏ مز مربع 
عدد ادوار: عشرة؛ اثنان منها تحت سطح الأرض 
الطاقة الاستيعابية: ٢,۲۸۹,۰۱۰‏ جلد 


عدد القاعد: ۲,۸۹ مقعداً 


الملامم الابجابية 
© الشكل العام المستطيل 
۰ تخصيص المستوى الثاني من القبو للمواقف 
* تخصیص الستوی الأول من القبو للاحراءات الفنية 


وضع مركز الوسائل في المستوى الأول من القبو 
اتساع منطقة الدحل 


اتساع المساحة 


الملامم السلبية 
ارتفاع coll‏ وتعدد أدواره 
فقد مساحات كبيرة في الأدوار ۸-۲ بسبب المنور 
حعل الکاتب الادارية ی الدور الثاني 
تشتيت المجموعات» وتعدد مناطق الخدمة العامة 
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الخطط رقم (۲۸) 
مكتبة دلس ғ‏ زية العامة أ 
الدور 3431 من القبو 
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مکتبة دلس الر كزية العامة 












کی ا ا اف ا اساسا اہ جا 


AAA‏ الہ اکلہ يبلا 
کر اه اد ےا ات ولا Я‏ 


NO FY‏ خےہ 





2 


وک کے گی 





البينة الداخلية 








es гре ее 17 
пег ИЕ ет |б еу 





وک کې کې 5 








$.“ 


الحطط لبابي الکتبات 





#3 ал НН 


—————————————-+-—ү—.—_-——++— مم‎ 
ГТГ: 
9 е 


Се Сү сє? бабы 


«т 


\ улт хаи | 


n — 








٩‏ - مکتبة زندر فان بجامعة تیلر 


Zondervan Library, Taylor University 


الساحة الجالية. .2,54 ماز مربع 
2де‏ ثلاثة 
الطاقة الاستیعابية: ۰ ملد 


عدد القاعد: Фо.‏ مقعدا 


الملامم الإيجابية 
ө‏ وضع الإجراءات الفنية والمكاتب الإدارية في القبو 
الملامم السلبية 
الشكل العام للمبنى 
كثرة المناطق النائية 
وضع مركز مصادر التعليم في الدور الرئيس 
ө‏ وضع بمجموعة قصص الشباب في أقصى الدور الرئيس 
جعل أغلبية مناطق القراءة والدراسة في الدور الرئيس 
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۰ - مکتبة شورز بجامعة إنديانا في بند الجنوبية 


The Schurz Library, Indiana University at South Bend 


الساحة الإجالية: ү, YAo‏ مار مربع 
عدد الادوار: ستة 
الطاقة الاستیعابی. ۰۰۰ ,۱۱۰۰۰ ملد 


عدد القاعلہ: ۱,۱۰۰ مقعد 


الملامم الإيجابية 
* الشکل الربع للمبنی 
ө‏ وحدة bhali‏ 
o‏ جعل المدحل الرئيس في منتصف الضلع 
عدم دشتیت مناطق التخحزین 
اتساع منطقة Pu‏ 
قرب السلم من اللدخل الرئیس 
الملامم السلبیذ 
© بعل الصاعد عن المدحل 
۰ بعد منطقة الكتب الحديثة عن المدحل 


* وضع بعض الکاتب والرافق الادارية ی الدور الثالك 
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۱ الخطط رقم )٣٣(‏ 
مكتبة شورز بجامعة إنديانا في ببد الجنوبية 
الدرر الراب 
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-١‏ مكتبة شيفر للقانون 


Schaffer Law School 


الساحة الإجمالية: 4,571 مز مربع 
عدد الأدوارء ثلاثة 
الطاقة الا ستيعابية: جب ود Ko) le‏ ۰ من التخزین التقارب) 
عدد القاعد: go.‏ مقعدا 
الملامح الايجابية 
* وحدة التصمیم في الأدوار 
e‏ عدم التخزين o‏ الجدران 
6 قرب فاعة فراءة الصحف من الدخحل 


توزيع أماكن القراءة 
ө‏ من المدحل 
© وضع غرف أحهزة المبنى في القبو 


الملامم السلبية 
٭ الشکل العام للمبنى 
© وضع مكاتب في الدور الرئيس 
ө‏ وضع مركز الحاسب لي منتصف الدور الرئيس 
وضع السام العام الرئيس في منتصف البنى 
كثرة المناطق " النائية " 
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۲- مکتبة فرعونت الرئيسة 


Fremont Main Library 


الساحة الإجمالية: 5,8١١‏ منز مربع ( ۰,۹۹۲ منز مربع للمکتبة + ۲,۳۲۳ منر مربع للادارة) 

عدد الأدوارء اثنان 

الطاقة الاستیعابيء ۳۰۰,۰۰۰ لد 

عدد القاعد: ۳۰۰ مقعد (+ ۱۱۸ مقعداً نی قاعة الاحتماعات العامة + ثلاث قاعات احتماعات تتسع کل 
منها لما يتراوح بين ۱۰ و ۲۰ شخصا) 


الملامح الایجاببة 
ه عدم تأثير للنور علی بحمل ال ركة في البنی 
۵ الاستنادة من الاضاءة الطبيعية 
© قرب الخدمات العامة من منطقة المدحل 
ө‏ فصل منطقة الأطقال عن منطقة الشیاب 
Ө‏ سهولة السيطرة على قسم الأطفال 
ه وضع منطقة استعلامات في كل دور 


الملامح السلنية 
© وضع نوافذ في جمیع ا جھات 
٭ وضع ا خدمة المرحعية في الدور الثاني 
© كثرة المناطق النائية 
© بعد منطقة الاستعلامات 
٭ بعد منطقة الدوریات ال حاریة 
» بعد منطقة السنین عن الدخحل 
© التخزین بترب الدران 
© بعد السلالم عن المدحل 


» وضع بعض أوعية المعلومات المرجعية في الدور الثاني 
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ҮҮ‏ مکتبة کریرار بجامعة شیکاغو 


The John Crerar Library of the University of Chicago 


ا مساحة الإجخالية. ١4,514١‏ متر مربع 
ole‏ الأدوار: أربعة» أحدها نحت مستوى سطح الأرض 
الطاقة الاستیعابیة: ۰ ملد ری ۲۷ Ub Sy‏ من التخزین العادي + ۳۰ لد ی ۱۲ 7 
عدد القاعد: ٠٦٥٦‏ متعداً 
الملامم الإبجابية 
قرب السلم العام من المدحل 


تخصیص القبو للالات والتحزین التقارب والوتمرات والطعم والرافق العامة وبعض الوظفین 
العوسع بی استخدام التحعزین التقارب للمواد غیر النشطة 
إنشاء نفق يصل المكتبة بالكليات الى تقدم خدماتها ها 


الشكل المستطيل للمبنى 


الملامح السلبية 
عدم وضع المدحل العام في مننصف الضلع الطويل 
ضيق السلم العام وبعده عن المدحل 
بعد منطقة عرض المواد الحديئة عن المدخل 
استخدام مادة في طلاء ابدران الداحلية لا عکن تنظیفها بسهولة 
صعوبة تغییر مصابیح الثور 
تأثير المنور على بحمل الخركة في المبنى 
وضع بعض مناطق العمل الإدارية والفنية في الدور الرئيس 
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٣ ٤‏ مکنبة کشوا - لیتون بکلية سانت ميري 


Cushwa-Leighton Library, Saint Mary's College 


الساحة الإجمالية. ۷,۲٢٢‏ مز مربع 


عدد الأدوار: ٣‏ دورین مشتقین 


Alt Yo.,. .. الطاقة الاستیعابیة:‎ 


of ۰ “еш! ғыс‏ مقعدا 


الملامم الإبجابیة 


شكلها الستطیل 
ت رکیز ا حموعات لی والدورین الشتقین 
جعل قسم الوسائل في القبو 

اتساع منطقة المدخعل 

قرب مکان عرض الکتب ابلعديدة یی الدحل 

قرب فاعة فراءة الصحف ال الدخحل 

قرب السلا إلى المدحل 

وضع قاعة الدراسة الدائمة بي مقدمة القبو 

وضع غرفة الأحهزة لي القبو 

حسن التصرف بالمنور في الدور الثاني 


الملامم السلبية 


وضع الإجراءات الفنية في منتصف الدور الرئیس 


وضع بعض المكاتب الإدارية في الدور الرئيس 
بعد المصعد عن المدحل 

وضع مناطق قراءة يين المخزائن في الدور الثاني 
كثرة المناطق النائية 
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(rt) by المخطط‎ 


,4 سانت ميري 


مکتبة کشوا - لیتون ب 


الدور الاول الشتق 
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ыб» „То‏ کونلي بجامعة لاسال 


La Salle University Connely Library 


الساحة الجالیة: ۰ مو а»‏ 
عدد الأدوار: آربعة + دور مشتق 
الطاقة الاستیعابی: ۰۰۰,۰۰۰ جلد 
عدد القاعد: ۹۹٩‏ مقعدا 
الملامم الإبجابية 

ө‏ شکل البنی 

ө‏ قرب الصاعد من الدحل 

Ө‏ وضع الحموعات في منتصف البنی 


ө‏ وضع مناطق القراءة بجانب الجدار الجنوبي الشرقي في ثلائة أدوار 
ө‏ قلة الحدران الداحلية الثابتة 


الملامح السلبية 
ө‏ كون المدخل الرئيس ف الضلع الأقصر 
۰ بعد بحموعة المراجع عن قسم المراجع 
9 صغر الساحة الحصصة للموظفین 
ө‏ بعد منطقة الصحف الجارية عن المدحل 


وضع الإجراءات الفنية في الدور الرئیس 








مکتبة کونلی بجامعة لاسال 
1 


3 
SE ees 

2 

> 
2 ЕЕ ہے‎ 
— ЕЕЕЕЕЕНЕЕЕЗ 
[======== 

3 
== e CEEE 


خدمات الوسائل 


السمعیة البصزیة 








N) daga کر‎ 
سای‎ y daa us A ji 


{7 


الدوریات ا حاریة 


EE» 


ДШ 
ا کب دید‎ 


— 

۱ ۱ 
خدمات الفهرس 

البحث المباشر 


[al‏ مكتب الإستعلامات 
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5" مكتبة لكسناتن العامة 


Lexington Public Library 


الساحة الإجمالية: ٠١,75‏ مز مربع 
ale‏ الأدوار: ستة» أحدها تحت سطح الأرض 


الطافة الاستیعابیة: ٠٥٠٥,۰۰٠٠‏ بجلد 


عدد القاعد: ۲۰ مقعدا 
الملامم الابجابية 

ө‏ شكل المبئي الذي ميل إلى التربيع 

ә‏ قرب السلا لم من المداحل 

ө‏ تسهيل سبل وصول المعاقين إلى جميع المناطق العامة 


ө‏ وضع المكاتب الإدارية في الدور الأخير 
۰ وضع فاعة احاضرات في القبو 


الملامم السلبية 
е‏ وجود مدخلین عامین 
۰ وضع قسم الأطفال في الدور الثاني 
قرب منطقة القراءة من منطقة الأطفال 
وضع المراحع في الدور الثالث 
عدم وجود سلالم عامة من الدور الثاني إلى ا لخامس 
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۷- مکتبة لیفونیا العامة 


Livonia Public Library 


الساحة الجالیةء ۱,۰۳۹ من مربع 
عدد /دوار: OW‏ 
الطاقة الاستيعابية: ۱۵۰,۰۰۰ Ше‏ 
عدد القاعد: ۲۲۲ مقعداً (+ ۳,۰۰۰ مقعد ی قاعة احاضرات و ۱۰۰ مقعدا ی قاعة الاحتماعات) 
الملامم الإيجابية 
ө‏ فصل منطقة الأطفال 
ө‏ سهولة سيطرة موظفي الإعارة على الدور الأرل 
Ө‏ بعد منطقة التصفح عن المدحل 
ө‏ وضع مناطق العمل في الدور الأخير 
الملامح السلبية 
ө‏ تعدد المداحل 


е‏ موقع السلم 


٠ه‏ وضع الكشافات في الدور الثاني 
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مكتبة لكستن العامة 


قاعة اجتماعات 
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АА и والدارم‎ ГЕРІ آل کرٹ أادراسات‎ pps hl daa ga 


УЛ‏ سسة اللك عبدالعزیز آل سعود 
للدراسات الاسلامية والعلوم الانسانية 


الساحة الاجالیة: ۲,۲۸۰ а» м‏ 
عدد ال دوار: واحد (+ دور خدمات مبنی) 
الطاقة الاستیعابية: ۸۰,۰۰۰ ملد (۲۰۰,؛ مر طویل) 
عدد القاعد: ۱۸۰ مقعداً 
الملامم الايجابية 
ө‏ قرب منطقة الاستقبال من الدخحل 
% وضع دورات المياه حارج منطقة التحکم 
۰ وضع بعض وحدات الاجراءات الفنية في آحر البنی 


الملامم السلبية 
o‏ الشكل العام للمبتى 
ө‏ تأثير المنور على محمل الحركة في المبنى 
ө‏ الناطق الإدارية في أماكن قربية إلى المدخمل العام 
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۹- مکتبة مرکز البحرین للدراسات والبحوث 


الساحة الإچمالیة: ٦٦۸‏ مزا مربعا 
عدد الأدوار: واحد 
الطافة الاستیعابیة: ٠۲,٠٠٠١‏ جلد 


۳ 


عدد القاعد: ٤‏ ؛ مقعد 
الملامم الإبجابية 
e‏ اأعداد الصحف ا حاریة 
pr е‏ 63 مكان مقصورات البحث 
ө‏ سيطرة العاملين في مكتب الإعارة على المكان 
الملامح السلبية 
ө‏ فصل يحلدات أعداد الدوريات غير الجارية عن بعضها 
ө‏ فصل غرف العرض عن قسم الوسائل 
٠‏ الساحات 
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٠‏ 4 مكتبة مقاطعة تبكانو العامة 


Tippecanoe County Public Library 


الساحة الإجمالية: 0 منز مربع 
عدد الأدوار؛ واحد 
الطاقة الاستیعابیة: ۲۲۰,۰۰۰ لد 
эде‏ القاعد: YYo‏ مقعداً )+ 44 مقعداً 3 قاعة الاجتماعات) 
الملامم الايجابية 

ө‏ وضع الدخل الرئیس قرب منتصف الضلع الطویل 

۰ قرب منطقة عرض الكتب الجديدة من أحد المدحلين الرئیسین 
الملامح السلبية 


ә‏ وجود مدخلین عامين 


ө‏ وضم الادارۃ قرب اُحد الدخلین الرئیسین 
Ө‏ بعد منطقّة الخدمة المرجعية عن المدخلين الرئيسين 
ө‏ بعد منطفة الدوریات والصحف عن الدخلین الرئيسين 
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۱- مکنبة مقاطعة مرست 


Somerset County Library System 


الساحة الهالیة: 4 ٩,۲۷‏ منز مربع 
عدد الدوار؛ واحد 
الطاقة الاستيعابي. ۲۰۰,۰۰۰ ملد 
عدد القاعد: был, үү.‏ 
الملامم الإيجابية 
و سهولة سيطرة العاملين في منطقة الإعارة على قسم الأطفال 
© استفادة العاملين ی الکتبة ومرتادیها من احديقة الداحلية 
٠‏ فصل خحطوط حرکة العاملین لی do er y‏ حرکة الرتادین 


© الفصل الظاهر لمنطقة الأطفال عن بقية مرافق المكتبة 


الملامح السلبية 
۰ وضع ابحموعة الغلقة بقرب منطقة الدحل 











الزاجم 


مقصورات قراءة فردية 


كتب الحروف الكبيرة شط غرفة 


قراءة هادئة 


جموعة الراجع 


مدير إدارة 
الإجراءات الفنية 


نم الاعارة ال جراءات الفنية 


الخدمات 


e |‏ الخارجية 
العلاقات 
العامة 


gr 
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. رئيس قسم خخدمات الأطفال أجهزة تصوير 


قسم الأطفال 
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¥ - مکتبة مقاطعة كلارك العامة 


Clark County Public Library 


الساحة الإجالية: ۷ مز مربع 
عدد الأدوار: واحد 
الطاقة الاستيعابي. ۲۰۰,۰۰۰ لد 


عدد القاعد: ۲۰۰ مقعد (+ ۱۰۰ مقعد ق قاعة الاحتماعات) 


الملامم الإيجابية 
ө‏ فصل مناطق العمل الفنية والادارية عن النطقة العامة 
٭ عدم تأثير البهو على محمل الحركة في المبنى 
٭ الاستفادة من الإضاءة الطبيعية 
٠‏ سهولة السيطرة على مناطق القراءة 
الملامح السلبية 
٭ ارتفاع مستوی الضوضاء 
ө‏ قواعد الأعمدة بصفة عامة 





ауар 2% 


ЖТА со Ame 
ger су Wo: Е. я 


> 
е 


№. ы k 
AR BEN. U. RE RE SE 
دز سیر نی یرود سنج‎ 


۸ 


$ 0 
9 = 1 
72 чї 
rd 


т. 
| О 

الخطط md,‏ 
مكنبة مقاطعة جاارك العامة 


= Yu 8 
PON 











47 مكتبة مقاطعة هنتزفل مادیسون العامة 


Huntsville Madison County Public Library 


الساحة الإجمالية: ١ ١ 4 "١‏ متر مريح 
عدد الأدوار. ثلاثة 


الطاقة الاستيعابية. ۱۰۰,۰۰۰ لد 


عدد القاعد: au ٩۳۳‏ 
الملامم الایجابية 

o‏ فرب السلم و الصعد من الدخل العام 

٭ استخدام اللون لأخراض وظیفیة 


وضع المكاتب الإدارية في الدور الأخير 


© وضع الاستراحة العامة في الدور الثاني 
الملامع السلبية 

o‏ الشكل العام للمبنى 

е‏ ارتفاع مواقع الصابیح 

٭ وضع الاستعلامات في الدور الثاني 
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4 مکتبة ملر التذكارية 


Miller Memorial Library 


الساحة الإجالية: ۰ء مو مریع 
عدد الأدوار: أربعة 
الطافة الاستیعابیة: dle ٣٢١,۰۰‏ 
عدد القاعد: ٥٤١‏ متعداً 
الملامح الإيجابية 
© وحدة مخطط ثلاثة الأدوار العليا 
٭ قرب منطقة الأطفال من الدخعل 
* قرب منطقة الاعارة من الدخحل 


الملامح السلبية 
Ф‏ وجود بعض المناطق النائية 
۰ بعد مجموعة المراجع عن المدحل 
٭ بعد الفھرس عن الدحل 
بعد المصعد عن المدحل 
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0{ مكتبة ميري إفلين بلاج هوي في جامعة تكساس للمرأة 


The Mary Evelyn Blagg-Huey, Texas Woman's University 


الساحة الجالی: ۱۲,۱۵۰ ماز مربع 

علد الأدوار: أربعة 

الطاقة الاأستيعابية. ۷۲٠١,٠٠٠‏ جلد 

عدد القاعد: ۹۳٣‏ متعداً 

الملامم الإبجابية 
٭ عدم تأثير المنور على جمل الحركة في المبنى 
© اتساع منطقيّ الاعارة و الاستعلامات 
© وضيع الإحراءات الفنية في الدور الأخير 


© وضع مركز الوسائل في القبو 


الملامح السلبية 

» الشكل العام للمبنى 

ө‏ وضع المدشل العام في الضلع القصير 

» بعد منطقة بعض أوعية المعلومات المرجعية عن منطقة الدحل 
بعد منطقة الدوریات ابتارية عن الدخل الرئیس 
وضع الدوريات A‏ بی منطقة أثرب إلی الدخل الرئيس من الدوريات ال حاریة, 
بعد السلم الرئیس والصاعد عن منطقة الدحل 
عدم الاستفادة من القبة في رفع مستوى الإضاءة الطبيعية في المبنى 





ті 
>= 
س‎ 
سے‎ 
تسم‎ 
س‎ 
سح‎ 
= 
mm 
— 





الت ماروا لہ الکیات 
يط مب بي امت 


A: 


الوسائل التعليمية ‏ إل طرفية انصال مباشر | 
pl В‏ 
منطقة مشاهدة دورات 
الوسائل السمعية البصرية 


میاه 
1 طرفیات 








0 ж کو‎ ге 4 a қ یش‎ 
3 АН lee dui ‚бүр د‎ к A ¿ÓN قير‎ na 


¿AA 


u‏ آلة صرف التقود 
غرفة تصوير 


и‏ الدوريات الجلدة 


ال استعلامات استعلامات 
الإعارة بين المكتبات الدوريات 


منسق الخدمات العامة 


إعادة المواد 








к=н 
— 
= 
= 
— 
ment 
козин] 


آل0 


on 
2” 


اتصال مباشر 
я‏ 


المجموعات الخاصة 
(مصغرات) 


ee 1204 
فراءة‎ АРВ g% 


سی ]الکتب النادرة 
یر 


طرفیات 


; مكتي 
X 4‏ الجموعات 
„з |‏ 


LAY 








LAY 


ч 4 ` - s 2‏ 2 
مكتبة ميري إفلين يلاج حوني في جامعة تكاس للعرأة 


ШШ 


غرفة تصویر 


E 0 


كا سلم طرارئ 


الدوریات املدة 


قاعة عرض آخزائن حفظ 
المستخلصات 


85 х 
اطروحات اجامعة‎ 


الخطط رقم )£0( 
مكتبة بلاج ا تكساس للمرأة 


ور الثالث 











$ Ло 


٤٦‏ مكتبة هيجرتي بجامعة د ركسل 
Drexel University W. W. Hagerty Library‏ 


الساحة الإجماليةھ: ۹,۰۱۱ مز مربع 
عدد الأدوار: أربعة 
الطاقة الاستيعابية. ہو Je Yo.‏ 


عدد القاعد: ۱,۲۰۰ مقعدا 


الملامم الايجابية 

ө‏ شکلها الستطیل 

ө‏ سهولة التحکم ی البنی 

ө‏ وضم استراحة الطلاب ٍ القبو 
الملامم السلبية 

Ө‏ بعد الصعد عن الدخل الرئیس 

© بعد الفهرس عن الدخل الرئیس 

© وضع الفهرس ف منطقة الخدمة المرجعية 

٭ تشتيت المجموعة المرحعية 
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مكتبة ولاية متشجان 


۷- مكتبة ولاية معشجان 


The Library of Michigan 


الساحة الإجنالية: ۰ ,۱۸ متر مريع (في مبنى مساحته ۰ مر مربع يضم المكتبة والوتائق وإدارة 
الأحتام وتشغل المكتبة ما يقرب من تلئيه) 

عدد الأدوار: حمسة 

الطاقة الاستیعابیة: ٥,٥٢٢,۰٠٠٠٢‏ مادة 


عدد القاعد: 


الملامح الإيجابية 
الشکل الربع للمبنی 
حعل المدخل الرئيس في منتصف الضلع 
حودة الإضاءة الطبيعية 
عدم تأثير المنور على حركة السير 
جعل خدمات المعاقين في الدور الأرضي 
حعل فاعة امحاضرات والقهی والقاعات التذكارية ی الدور الأرضي 
قرب SPA o‏ 
حودة مکان الاجراءات الفنية 


وضع الوحدات الإدارية في الدور الأخير 


الملامم السلبية 
٭ وضع بعض المجموعات الخاصة في الدور الرئيس 








чәл ам матай 


ar 














gar 





کت 
"с ۶‏ 


تبات 
a 541 „+ dal!‏ 











и 


45 4193 منشجان 


ido 











EA 








Ae کوج‎ ۲ УТ 


£44 











dy I Аи 


&4ү. 


8 المكتبة البريطانية 


The Brritish Library at St. Pancras 


الساحة الإجمالیة: Ye ۷۰۱۰۱۷٦٢‏ 
عدد الأدوار: ٤( ١١‏ تحت الأرض و ۸ فوق الأرض) 
الطاقة الاستيعابية: ١١‏ مليون مادة (مخترنة في ٥٣٤٣‏ کیلومنزاً طوليا من الخزائن» ۲١‏ مفتوحة و ۳٠١‏ مغلقة) 
عدد القاعد: ١,۱۷٦‏ متعداً (+ ٥٦٦‏ مقصورة وغرف طباعة معزولة ضد الضوضاء و ٠٠٠١‏ مقعداً في مرافق 
الاجتماعات) 
الوقع 
تتسم المنطقة الي یقم فیها مبنی الکتبة بنموها الستمی وتزخر بکثیر من الشاطات الثقافية والتجارية. 
LS‏ ال شرقها فندق تاريخي ضخم ومنطقة بحارية نشطة. ویجد البنی من جمیع جهاته الأربع شوارع 
رئيسة» ويمكن الوصول إليه عبر شبكة الحافلات العامة وشبكة القطارات الأرضية القريبة منه. 
وصف البنی 
يتم الدخول إلى المكتبة عن طريق رواق يقود إلى ساحة بحديقة تحيط بها جزئيا بعض وحدات المكتبة على 
هيقة حرف 1. وتقع في جنوبها ساحة فیها مدرج يمكن لمرتادي المكتبة الجلوس فيه للراحة والحديث؛ كما ستقام 
فيه بعض المناسبات الثقافية والعروض. وقد عزل المبنى عن حركة المرور بأشجار غرست على طول الشارع 
¿Easton Road ¿y‏ وتتمیز قاعة المدحل ببهوها الضخحم» وهو بارتفاع خمسة أدوار. وتتصل أجنحة المكتبة 
ші )у-4‏ عبر البهو لتسهيل التنقل فيما بينها. وينطلق من بهو المدعل عدد من السلالم والسلام التدرحة 
والمصاعد Gil‏ تودي ال جمیع الناطق العامة. ويقع بقرب منطقة المدحل حانوت لبيع الكتب والتحف. 
یتکون امیکل الرئیس للمبنی من عدد من الستویات والقاعات» هي: 
۱ قاعات قراءة العلوم الانسانية 
تتکون من طابقین حموع طافتهما الاستيعابية 4۰۰ مقعد» الأول للکتب النادرة وهو 
یتماشی مع شکل ۔]؛ والثاني للمواد العامة ويطل على الأول. كما تشتمل على قاعة قراءة إضافية 
للكتب العامة الطبوعة والخحطوطات والواد الشرقیة وا خرائط فیھا ۸۰] مقعداً. 
۲ قاعات قراءة العلوم والتقنية والصناعة 


تتكون من عدد من القاعات تتوزع في ثلاثة أدوار» وهنه القاعات هي: 








ere!‏ الکتبات 


أ. قاعة قراءة الكتب النادرة والموسيقى والفنون في ابلنهة الجنوبية الغربية من الدور 
الأول 
ب, قاعة قراءة العطرطات: في الجهة الجنوبية الغربية من الدرر الثاني 
ج. قاعة براءات الاختراع نی ابحهة الجنوبية الشرقية من الدور الأول 
د. قاعة قراءة المواد العلميةء في اللحهة الجنوبية الشرقية من الدور الثاني 
ه. قاعة القراءة الآسيويةء فى الحهة الشمالية الشرقية من الدور الثالث 
۳. القبو 
پتکون القبو من عدد من الستویات هي: 
المستوى الأول: وقد وضعت فيه مطبوعات بحلس الأمن الوطنٍ وبعض الكتب العامة 
المستوى الثاني: وخصص للكتب النادرة والكتب كبيرة الحجم والموسيقى» كما 
يشتمل على منطقة فرز المواد المعادة 
المستوى الثالث: وحصص جيعه للكتب العامة 
للستوی الرابع: ووضعت فيه الخرائط وبعض الكتب العامة 
المساحات 
مساحة الموقع: “4,55 م7 
المساحة الصافية للأدوار: 71,7179 Ve‏ 


مساحات العرض: ۱۳۰۰ ۲۸ 


الملامح الخاصة 

یہلغ عدد موظفیھا ٦٦٦‏ 

تحتوی علی ۲۷۰ لف مطبوعة في مجالات العلوم والتقنية والصناعة و ۲۹ ملیون براءة انحتراع 

يمكن الوصول منها إلى سبعة ملايين مطبوعة ممتزنة في مركز المكتبة الشمالي للعملیات للسمی مرکز 
إيصال الوثائق في يوركشاير الغربية. ونظراً لطبيعة المستفيدين من هذه المقتنيات؟؛ فإن الخدمة فيها 
تتسم بالسرعة. 

يتصل فهرس المكتبة المباشر المتاح للاستخدام العام بنظام استرجاع المواد الذي ينقل GH 7١‏ طلب في 
اليوم» ويصل بين مناطق الطلب في قاعات القراءة وال ١١‏ مليون من الكتب المختزنة ف أربعة 
أدوار تحت سطح الموقع عمقها ۲۵ مترا؛ وتشعر مناطق الطلب الستفیدین بالاشارات. ویصل ۸٩‏ 
في المئة من المواد حلال ۱۵ دقيقة من طلبها. و ali G ٩۰‏ حلال ۲۰ دقيقة 

روعى تخصيص مصادر إضاءة منفردة لكل قارئ في قاعات قراءة العلوم الإنسانية حتى يسهل تغيير 
أماكن القراءة وإضافة ما قد يتطلبه الأمر من أجهزة في المستقبل. 





الرواق السقوف 
۲- الرواق ذي الاعمدة 








۳ مرکز الکتاب 


4 الکتب النادرة والحطرطات والوسیقی 


o‏ قاعة فراءة الانسانیات 


۰ - مناطق قراءة العلوم والتقنية والصناعة 


١‏ . قاعة الحاضرات 
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44 مکتبة فرنسا 


Bibliotheque de France 


الساحة الإحالی4: ۱۱۱,۸۱۰ Ye‏ 
عدد الأدوارء ۱۸ (سبعة للمکاتب و حد عشر للمحموعات) 
الطاقة الا ستيعابية. ۱۲ ملیون لد (۱۲ ملیون بحلد من الکتب E y‏ ملایین بحلد من الدوریات) ۳۹۰ کیلومترا 
Wb‏ 
عدد القاعدء ۳,٢۹۰‏ تعن 
ga‏ 

پشکل موفع البنی حور منطقة تولبيا ‏ برسي gS! Tolbiac-Bercy‏ ستكون النطلق لتحطيط الجرء 
الشرقي من باريس في القرن الحادي والعشرين. 
وصف البنى 

یتکون البنی من ثلاث دوائر متحدة المركز تشكل مستطيلاً من دورين» خصصا للمناطق العامة والكتبة 
العامة ومكتبة البحث یتراوح ارتفاع سقفه بين ۷ و ۱۳ منر. وتقع الکتبة العامة وابحموعات الرحعية ومدخله 
من الساحة: الإأمامیة, وتقم مکتبة البحث الدور الأسفل ومدخخله من الحديقة» وتشکل مکتبة البحت منطقة 
шеш‏ از ی . وتقع احموعات ی الکتبتین علی استدارة البنی. وقد فصل الدحلان 
عساحة ییلغ ارتفاع سقفها ۱۳ du‏ وهو ارتفاع يماثل ارتفاع سقف مكتبة البحث» وقد مكن هذا الصمم من 
oly‏ دور مشتق رفع الطاقة التخزينية في الدور الأعلى. 

ويشتمل البناء المستطيل على فاعة خارجية مفتوحة للعموم تبلغ مساحتها ٥۸,۸١١‏ متر مربع» وعن 
طريقها يدحل الموظفون والمستفيدون والمعاقون. كما يشتمل على منطقة استقبال ومرافق للحفلات وفاعة قراءة 
وبعض مناطق العمل الي تشمل استقبال المواد ومعالجتها ومكان لبيع الكتب والتحف ومناظر طبيعية» ر 
منتصفه حديقة مغلقة مساحتها ۰,۷۸۲ ۱ تطل عليها مناطق عمل كثيرة. 

بقعي زو е а ил екы ДД‏ تاه کرد کل ها سن ۱۸ up‏ ولخ 
ارتفاعھا Да е АС‏ بحموع مساحاتھا ۰ الف ماز مريع. وقد حصصت سبعة أدوار في كل برج للمکاتب 
والبافي للتخزین. وستکون مناطق مغلقة. 

وقد طبقت القواعد الرئيسة لعلم الكتبات على ما له تأثير واضح على بنية المكتبة» مشل فصل خطوط 
> 5 راد والوظفین والرتادین عن بعضها. وقد فصلت نحطرط ال رکة ی النی طبا لا بت 








ULSI gh التخخطيط‎ 


oY 


. للعاملين في المكتبة مداحلهم وحطوط حركتهم في جميع أرحاء البنى» ولا يمر مرتادو المكتبة 
بهذه الخطوط 
. للباحثين ومرتادي المبنى خطوط حركتهم الخاصة 
. للمعاقين مناطقهم وخخطوط حركتهم الي لا تتداحل مع غيرها 
. تتبع أوعية المعلومات خمطوط حرکة تبداً من منطقة الاستقبال» وقر عختلف مناطق العالة 
وتنتهي عنافذ الخدمة العامة 
الساحات 
مساحة الواقف: ۷۰۰ عربة 
مساحة الوقع: ۷۰,۰۰۰ ۲۸ 
الناطق القابلة للتخصیص: ۱۵۹,۸۰۰ ۲۸ 
الناطق العامة: ۲۲۰ ,هه ۲ 
الساحة الأمامیة: ۱۸,۸۱۱ Ye‏ 
الاستقبال والاعارة: ۲۸۷,۳۰۰ 
الکتبة العامة: ۲۹,۵4۰ ۲ 
مکتبة البحث: ۲۸,۹۸۰ ۲۸ 
قاعة قراءة الآداب والفنون: 6,٠١4‏ م7 
قاعة قراءة العلوم والعقنیة: ۱,۹۷۸ ۲۶ 
مناطق التخزین: ۰۷,۳۹۰ ۲2 فیها ۳۹۰ کیلومت طولیاً من الأرفف 
المعاجة الفكرية الوثائق: 2,17١‏ م7 
المعالجة المادية للوثائق: 5,519 ء٠‏ 
قاعات الاجتماعات والمحاضرات: 7,٠٠١‏ م7 
مرافتی البحث الببلیوجرافی: 4۷۸ ۲۸ 
الکاتب الاداریة: ۲۸۸,۱۲۰ + ۲2۱,۷۰ للحاسبات 
مناطق خدمات البنی: ۷,۵۱۲ ۲ 
استزاحات للموظفبن: ۲,۰۰۰ ۲۸ 
مرافی أحری (ما فیها الواقف): ۱4,۹۰۰ ۲۶ 
الطاعم والقاهي العامة: ۱,۷۰ م۲ 
مطاعم ومقاهي الوظفین: ۱,۰۹۰ ۲2 








قاعات العرض: ۱,۳۰۰ Ye‏ 
آماکن البیع: 4۱۰ ۲ 
الملامح А.213-1‏ 


يبلغ عدد العاملين فيها ٠٠٠١‏ موظف 

تتسم .كرونة التصميم ما ,عکن معه من زيادة طافتها الاستيعابية 

صممت لتستوعب الزيادة المتوقعة حلال ١5-١ ٠‏ سنة قادمة 

صممت الکتبة لتستوعب ما یزاوح بین مسة ملایین ال asl‏ ملابين السنة (أي ۱۳,۷۰۰- 

۰ في اليوم) 

حدران الأبراج الخارجية من الزحاج 

فيها مکتبة مراجع تحتوی علی 4۰۰ الف جلد في خزائن مفتوحة 

ستقصر مکتبة البحث علی الباحتين» )2 إليها المواد من مناطق التخزين عند طلبها 

توسعت في المساحة المخصصة للمستفيدين رغبة في استیعاب التقنية احدیثق على النحو الاتي: 
المكان غير النجهر: ‏ م7 
المكان المجهر: ه ,“+ م” (إذا كان مقصورة قراءة) 


مقعد وسائل: ۳,۸ م٢‏ 

مقعد بمشغل أقراص مد جة: Vo Vio‏ 

مقعد بجهاز مصغرات: ۳,۰ Ye‏ 
تبعها مکتبة إیداع تقع علی مسافة ٥٢‏ كم إلى الشرق من باريس مساحتها . 
سيكون هما ملاحق :يي ضواحي باریس لرفع طاقتها الاستيعابية 
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o‏ مناطق تخزين 
٠‏ المواقف 


5 قاعات عامة للقراءة 
۷- قاعات قراءة للباحفن 

۸- قاعات عرض ومطعم ومقھی 

Pu -å‏ قاعة استقبال المرتادين والباحئين 


4- نفق الشحن والتفريغ 
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٠ه‏ مكتبة جامعة ولاية كليفورنيا بلونج بيش 


CSU-Long Beach University Library and Learning Resources 


الساحة الاحالیة: 4,4٩۱‏ منراً مربعا 
عدد الأدوار: واحد 
عدد القاعد. + ۰ مفعل 
ах‏ 
في الجزء الشمالي من المدينة الجامعية بقرب موقف سيارات فسيح. وتبعد عن المكتبة الرئيسة الي Y‏ 
الجزء الجنوبي وتعوزها المواقف. 
وصف البنی 
یتکون من دور واحد علی هيقة مستطیل عرضه ۱:۵ من طوله. يتفرع منه أربعة أجنحة تبلغ الطاقة 
الاستيعابية لحدها ۰ طرفية. ویقم مدحله في منتصف الضلع الطویل. ویقوم کامل البنی علی لرح طافر 
oily Cody floating slab‏ ستائر حرسانية ثابتة وستائر خشبية متحرکة للوقاية من آشعة الشمس. һ.б)‏ 
امتداد المبنى لم يؤثر على بحمل cad AS A‏ وإضاءته مخفية. والمبنى بصفة عامة واسع» ويتوقع أن يكفي مرتاديه 
مدة طويلة. 
الملامح الخاصة 
خصصت هذه Ш а‏ المعلومات من المكتبة الرئيسة للجامعة إلى القارئ بدلاً فن حلب القارئ 
إلى المعلومات. 


تحتوي علی حویسبات وطابعات وأحهزة فراءة مليزرات وأحهزة telefacsimiles‏ وأحهزة 


interactive two-way video communication‏ فهي بهذا مرفق للمعلومات الالکنرونية. 


تحتوي على كثير من مقاعد الاستراحات S y soft chairs‏ من القصورات الفردیةء وفیها مناضد 
قراءة لأربعة أشخاص. ٠‏ 

لكي يحصل القارئ على نسخة من المادة المطلوبة ‏ إذا كانت مقالة في دورية ‏ يقرأها مباشرة من 
الحاسب أو تصور عند الحاحة» وترسل الصور إليه بالناسوخ (الفاكس). وإذا كانت المادة المرغوبة 
كتاباً؛ فإن القارئ يطلبها بواسطة الحاسب مباشرة وترسل إليه. أما الأسئلة المرجعية فيرسلها 


بالحاسب» وتعاد الأجوبة إليه بالهاتف ذي الصورة وهو في موقعه. 








۳ 
بره‎ ыы ш 
اعا اكات‎ Ad! 






رتحتوي الکنبة على قليل من الکتب لن تتجاوز ۰۰۰۰ جلد تقتصر علی کتب ا حیال العلمي؛ والکتب 
التراثية» ll bestsellers a I Sy‏ يقرأها الطالب أثناء فترة الراحة في المكتبة. 
هي أول مكتبة کبری تصمم بهذه الحيئة 





مكتبة جامعة ولاية كليفورنيا بلونج بيش 
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الملحق (أ): تقويم المبنی بعد الإنشاء 


ati 
(1) jalli 
ناقويم المبنى بعد الإنشاء‎ 


عادة ما یکتشف الستفیدون من البنی بعض العیوب ال لا تظهر بجلاء إلا بعد إشغاله مهما بلغت دقة 
التخطيط له وتصميمه. لذا من الضروري إعداد تقييم شامل له يوجه إلى المصمم لتدارك هذه التجاوزات في 
وقت مبکر والسعي Y‏ تصحيح ما بمكن تصحيحه منها. ولابأس في هذا الصدد من تلقي مقرحات مرتادي 
المبنى إضافة إلى مقنرحات العاملين فيه. وفيما يأتي مثال على تقييم مبنى مكتبة عامة اكتمل إعدادہ بعد 


مضي سنة كاملة على الانتقال إليه. 
بسم | لله الرحمن الرحيم 
تقییم ما بعد الإنشاء لمبنى مكتبة المدينة العامة 


تاريخ الانتهاء من المبنى: ٠‏ 4185/5/7 ١ه‏ 
تاریخ اکتمال الانتقال الیه: ۱۵/۱۰/۲۸ ۱ه 
تاریخ الانتهاء من (عداد هذا التقییم: ۱۱/۱/۲۹ ۱ه 

تشعر ادارة الکتبة العامة بهذه الدينة بالسرور بانتقاها إلى مبناها الجديد الذي تعده مفخرة للمدينة 
وسکانها. وتتوجه بالشکر ازیل مافظ الدينة وأعضاء جلس اافظة علی السعي ی تدبیر البالغ اللازمة 
هذا المشروع ومتابعة تنفيله منل بداية مرحلة تخطبطه حتی تدشینه. کما تشکر آعضاء فریق التخطیط 
للمشروع ومصمم البنی علی حسن تعاونهم ی هذا السبیل حتی خرج الشروع بهده افينة. 

وتود آن تضع تحت آنظارهم آن الستفیدین من هذا البنی قد تلقوه - و له احمد - بالقبول. ویتمشل 
هذا في أن عدد المنرددين عليه في السنة المنصرمة قد زاد بنسبة ثلاث منة ومسین ف المئة على عدد المترددين 
على المكتبة في مبناها القديم, وزاد عدد حالات الإعارة بدسبة 488 في المثة» وعدد الأسئلة المرجعية المباشرة 
بدسبة مس مئة وثلاثين في المئة. ومن هذا يتبين أن المشروع كان استثماراً مربحاً يبرر المبالغ التي صرفت 
عليه. 

وقد شكل فريق تقيبم للمبنى في يوم السبت الموافق ١415/١1/١‏ وغهد إليه بتتبع ردود فعل 
العاملين في المبنى والمستفيدين منه تجاهه ومطابقتها على مرافق المبنى رغبة في تدارك ما یکون قد فات على 
المخططين للمبنى والعمل على تداركه في وقت مبکر. 

ویسر الادارة آن تنقل تقبل الستفیدین کثیرا من ملامبح البسی. فقد راعی فريق التخطيط ومصمم 
المشروع ما رأت المكتبة توافره من عناصر في البيئة الداخلية للمبنى والعلاقات المكانية بين وحداته 
والساحات الطلوبة فده الوحدات كما اتسمت تجهيزاته بالجودة. 





са ЫЫ! ае ымдар 
o1۲ 
وبالرغم من بذل جهود كبيرة في مرحلة التخطيط جمعل البیئة الخارجية والداخلية للمكتبة ملائمة‎ 
٠ للمستفيدين والعاملين فقد طرأت مستجدات تدعو إلى إعادة النظر في بعض مكونات هله البيئة نما يجعل من‎ 
151 الضروري التفكير في عمل بعض التعديلات التي هي محور هذا التقيبم. وتأمل لجنة التقييم العمل على‎ 
ها ورد فيه في الحسبان حتى تريد فاعلية المبنى وكفاءته.‎ 
أولا: البيئة الخارجية‎ 

أ. لوحظ خلال السنة الماضية تعرض بعض قاصدي المكتبة لأخطار نجمت عن عدم فصل خط حركة 
المتوجهين إليها عن مجمل حرکة السیر في الطریق الرئیس الذي یقع علیسه البنی. لذا یقح ندب 
بعض المهندسين للعمل على حل هذه المشكلة بالتعاون مع مهندسي أمانة المدينة. 

ب. اعتاد بعض العاملين في المؤسسات امجاورة والمترددين عليها الوقوف في مواقف المكتبة لمدد طويلة مما 
حول دون عثور بعض مرتادي الکتبة علی موافف قريية منها. ولعل من الفید وضع لوحات تنبه 
أولئك إلى عدم جواز ذلك. وستکلف الکتبة السئولین عن الأمن براقبة استخدام الواقف عن 
کشب. 

ج. نقل مواقف العقین إلى منطقة أقرب إلى البنى» وعکن آن تکون في الشریط الخصص للورود الواقع 
فی شال الدخل الرئیس مباشرة. 

د. زيادة مواقف المعاقين إلى “مسة بدلاً من ثلاثة, 

ه. وضع لوحة كبيرة تشير إلى مواقف العاقین. 

و. إضافة لوحة أخرى تحمل اسم اللكتبة ووضعها في مكان يمكن القادمين من الجهة الشمالية من رؤيتها. 

= زيادة حجم حرف لوحة ساعات عمل المكتبة بنسبة منتين في المئة حتى يتمكن مرتادو المكتبة وهم في 
سیاراتهم من قراءة اللوحة. 

ثانياً: المدخل 
أ. إنشاء ثمر مباشر من المدخل الرئيس إلى المصعد لا يزيد انحداره على خمسة في المئة, وذلك لتسهيل 


وصول المعاقين إلى المبنى. 
ب. استبدال زجاج عادي بالزجاج الظلل في الباب الرئيس حتى يتمكن القادم إلى المكتبة من رؤية جزء 
من منطقة الدخل, 


Ww‏ قاعة احاضرات 
أ. إضافة مفاتيح إضاءة عند المدخل الأمامي للقاعة, 
ب. استبدال باب من ا خشب السويدي بالباب الجانبي الشرقي الحديدي؛ لأنه ثقيل الحركة وبصدر 
أصواتا مرتفعة عند فتحه وغلقه. 
ج. عمل دورتي مياه في المساحة التي نقع في الزاوية الشمالية الشرقية من القاعة حتي يمكن استخدامهما 
في الأوقات التي تكون المكتبة مغلقة فيها. 





ШАЛ р О ар ال‎ 


رابعا: التهوية والتبرید 
| العمل على تخفيف مستوى الضوضاء الصادرة من جهاز التکیسف في قاعة المراجع» وعکن التغلب 
على ذلك بزيادة العوازل. 
ب. الكشف عن سبب ارتفاع درجة الحرارة في فصل الصيف في المكاتب الواقعة في الجناح الغرسي من 
الدور الثالث. 
ج. عمل نظام تهوئة في سلم العاملين في المكتبة الواقع في الزاوية اجنويية الغربية من البنی. 
د. زيادة قوة نظام التهوية في معمل تحميض الأفلام الواقع في وحدة الوسائل نظراً لكثافة الغازات 
المنبعثة من المواد المستخدمة في المعمل. 
خامسا: الإضاءة 
أ. دعم مكتب الخدمة سی E‏ 
ب. فصل جهاز توقبت إضاءة المواقف عن جهاز توقبت إضاءة ثمرات المبنى. 
ج. استبدال زجاج معتم بالزجاج الشفاف الواقع في قاعة الخرائط المطلة على الجهة الغربية. 
سادسا: مدیدات الیاه 
أ. وضع صنبورين إضافيين في دورة مياه الموظفين. 
ب. اصلاح العسرب في دورة مياه المعاقين الواقعة في الدور الأرضي. 
ج. ایصال ماء حار ال دورة میاه حارس البنی. 
د. معرفة سبب خلل تمديدات الصرف الصحي في دورة المياه العامة الواقعة في الدور الثالث وإصلاحه. 
ه. استبدال صنبور سهل الفتح بالموجود حاليًا في المغسلة المخصصة للأطفال. 
و إضافة أنابيب لعصريف الياه الزائدة في أوعية الورود الواقعة في قسم التصنيف والفهرسة. 
سابعاً: الأمن والوقاية 
أ. رفع وءوس الأجهزة الداضحة في قاعة تخزين ا جموعة العامةء إذ إنها في وضعها الحالي لا تصل إلى 
الرفوف العليا في الخرائن. 
ب. تغطية الدرج الصاعد إلى منصة قاعة اخاضرات. 
z‏ . تکبیر حجم لوحات مخارج الطوارئ في قاعة امخاضرات بحيث تكون ۰ ستیمزا في الأقل. 
د. تغيبر مفاتبح الإضاءة التي عند المدخل الخلفي لقاعة احاضرات» وتكون أَطْر الأزرار احديدة من 
الفوسفور حتى تسهّل رؤيتها في الظلام. 
ه. زيادة خطوط الإضاءة في المر الأوسط لقاعة الحاضرات حتى يتمكن الداخل أثناء العرض من رؤية 
الطريق بسهولة. 
و. استبدال زجاج صاف بالزجاج المعتم في نافلة غرفة الحراسة الشمالية. 
ز. وضع دليل بأقصر الطرق التي يجب على من في المبنى سلوكها في حالة الإخلاء الطارئ. 





التخطيط لبابي الکتبات 
ojt‏ 
ح. رفع طفايات الحريق بما لايقل عن خمسة وعشرين سنتيمراً. 
ط. تغيير اتجاه فتح باب مخرج الطوارئ الواقع في الجهة الغربية من المبنى وجعله إلى الخارج بدلاً من 
الداخل. 
ثامناً: الخدمات المساندة 
أ. استحداث رفوف لوضع الكتب والحقائب في جميع دورات الیاہ. 
ب. وضع أرقام على جميع وحدات المبنى. 
T‏ یصال قدیدات النداء ٍل دورات الیاه. 
د. استبدال فرش قصیر الوبر بالفرش الطویل الوبر ی منطقة الدخل. 
ه. إزالة الجدار الذي يفصل بين وحدة تنمية المقتنيات ووحدة الفهرسة والتصنیف واستبدال عازل дё‏ 


Y دائم‎ 





الملحق (ب): نموذج جز ء من برناسج بناء 


oio 


Зай‏ (ب) 
añgod‏ جزء من پرشادع بناء 
التعریف: قاعة احتماعات. 
ال و ظیفة: احتماعات رژساء الاقسام 
ө‏ متابلات الزوار 
ө‏ احتماعات بحلس ادارة الکتبة 
الا دارة: 
ө‏ دارة الکتبة. لاضرورة لوضعها تحت الراقبة 
الطاقة الاستیعابیة: ۲۰ شخصا 
الساحة الاهالیة: 4۰ م۲ ره«) 
العلاقة بالأقسام الأخرى: قريبة من المكاتب ومنطقي الاستقبال والانتظار 
البيئة 
»_ الضوء الطبيعي: مرغوب ٭ الضوء الاصطناعی: ٠٠٣‏ شمعه/م” 


ө‏ التهرية الطبيعية: مرغوبة» لكن غير أساسية ө‏ التبرید والتدففة والرطوبة: عامة 
٭ الواد: فرشء ستائ عازل تحشبي على اللجدران ٭ لون المواد: أحد الألوان الفرعية 


o‏ لون الحدران: أحد الألوان الفرعية. الأثاث: خحشب 


۰ و Gute AS 77 ۰ it‏ 
ө‏ سبورة متحركة ٭ إطار وسائل ایضاح 

الدسهیلات 
ө‏ هاتف واحد ө‏ جهاز اتصال داخلي 


ه ١‏ مخارج طاقة أرضية 


e‏ دورة میاه ә‏ حرانة معاطف 


ТАРАС э 
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۱۹۱ AI ИЛА ПЛЕНУ الاضاءة العامة ۱١۱۱ء ۱۱۷۱ء‎ 
Yre 4۸ 

الاضاءة غير المباشرة الى ۰۱۷۲ ۰۱۸۲ ۱۸۳ 

الاضاءة الباشرة ۰۸۱ ۱۸6 

AA NAE NAY ۰۱۷ 6149 ¿113 «AY a all ds Lo Y 
۲۰-۱۹۸ --۱۹۹ء‎ ۰ 

CA Af GAY 64s CAD CAN CAS CVV CVT CVT الأعمسلة ال‎ 
۰۲۳۱ ۰۲۱۷ ۱۸۷ ۱۳۰ ۰۱۱ ۱۰۸ ۰۱۰۷ ۰۱۰۱ ۰۱۰۶ ۹ 
fos 17 

۱۳۱۱۱۱۰ ۹۱ء ٦۹ء ۱۰۰-۹۸ء ۱۱۰۸ء‎ ۸۸ ۸۴ ді ау! 
YNA ۱۸۹ء ۱۹۸ء ۱۹۹ء‎ AAY AAT MAE AYE ۷ 
LOY ء٥٦۹٤‎ YTA ۰۲۸۹ ۰۲۰ ۰۷۲۳۸ ء‎ ۶ 

AAI AA ۰۱۱۰ ء۱۰٢۲‎ ء۱۰١۱ ات الداکسة ٦۹ء ۹۸ء ۹۹ء‎ ШУ! 
۲۱۱ ۰۲۸ ۰۲۳۹ ۰۲۳۸ ۰۲۲۵ ٣۲٢٢ ۰۲۲۰۵ 

الالوان غیر الفاقعة ۲۱۸ 

الالوان الفاتحة ۸۸ء ۲۱ ۲۲۰-۲۱۸ 

اتصاص الصوت ۰۲۱۰ ۰۲۱۰ ۲۱۱ 

الاحدار 0۷ ۵۱ ۷ء ۹۱ء ۰۱۰۱ ۱۰۲ 

انظمة الرش بافواء ۲٦٢‏ 

انظمة النضح با ماء ۲٦٢‏ 

улу о انظمة‎ 

۲۰۱ ۰۱۷۱ ۰۱۷۰ الاضاءة‎ butt 


انواع الاضاءة ۰۱۷۱ ۱۹۰ 


پرنامج البناء ۰۱ 0۲۲-۱۸ ۲۲-۲ 

4 Bostwick بستويك‎ 

البهو رانظر: الابهای) 

البيئة الداخلية لى ۸۸ ۹6 ۱۵۷ ۱۸۱۷ ۰۱۸۹ ۰۱۷۱ ۲۱۸ ۰۲۱۰ 
ЕЛЯ «ҮТҮ ۲ ۷‏ 


£ Pierce yy 


٦۹٤ ۰۲۱۸ ۲۱۰ ۵۲۰۱۳ ۰۱۱۹ ۰۱۱۷ ۷۹ء‎ ٦ البرید‎ 
(ҮҮ ۱۰-۸ (АА العحکم (انظر أيضا: السيطرة, المراقبة, اللاطق‎ 
CVAD ۰۱۸۶ ۰۱۷۶ ۱۰۷ ¿Yoo ء۱۱٦١‎ ۱۱۵ ٩۹۱ ۰۸۰ ٤ 
۳۳۰ ۰۲۷۹ ۰۲۱۲-۲۶۱ ۲۱۱ ۰۲۱۰ 0۲۰۱ (440 ء۹٤‎ 


٦٦٦ ۲ ٥ 


۰۲۱۷ ۰۲۰۱ ЛА АУУ ۱۷۰ ۱٥١١ ۰۲۲ ۰۱۸ ء۱١ الابھ۔۔۔۔سساء‎ 
۳۷٣ ۳٦٣ ۳۹۹ ۰۲۸۳ ۰۲۸۲ ۰۲۸۰ ۰۲۷۷ ۷۱ء‎ ء٦‎ 
CVV cto. 

٦۸۸ ۲٦۷ ۰۲۱۲ ۲٥١۷ ء٥۹ ۸:ء‎ ٠٦٤ الاپواب ین‎ 

VOA os ۱۳۰ СЛУ САТ сот 4 ۳۳ 18 24 اتجاه المبنسى‎ 
1٩۲ ۰۲۰۸ ۰۲۳۷ ۱ء ۸ء ۸ء‎ 

٩۱ ۸۸ الائات ۰۱ ۱۱۰۱۰ ۰۲۲ ۰۲۶ هعم ۷۳ ۰۸۰ ۵۸۳ على‎ 
۱۸4-۱۸۲ AVY MoV AY ۱۱۱۰ ۰۱۰ ٣۱١۳ ء٠١٠١ 4ء‎ 
۰۲۹ ء۲۳٢٣‎ ٣۲۳٢ YYY YYA ҮҮ «ТАЛ «АУ ۳ 
٦۹٤ ۰:۰۰ ۰۳۹۳ СГАУ «Уло ءء‎ (١ 

اجھزۃ ا لاد اطریق ۲٠۹۹‏ 

الاجهزة N‏ ا حریق ۲٦٢‏ 

الاجهزة الآلية لکشف اطریق ۰۲۱5 4٩4۰‏ 

اجهزة الانلار ۲۱۶ ۰۲۳ ۰۲۱۱ ۲۷۷ 

اجهزة الراقبة ۰۲۲ 0۲۱۱ ۰۷ 4۸6 Ло‏ 

الاخلاء الطاری ۰۲۱۳ ۰۲۱۱ ۰۲۱۷ ۰4٩۹۲‏ ۹۷ 

ا ماد الحرائق ۲٦۹‏ 

الارفف الفتوحة ١١٤۱ء‏ ۲۰۷ 

الاسراحات (انظر: مناطق الاسراحة والانتظار) 

اشعة الشمس ۰۱۲ ۰۱6 ۰۱۵ ۱۷ ۹٦ء ۷۰۰۱٦۹ ٦٦ ٤٥‏ ۰ی 
۹ء AYY ء۱٥١۷ AYY AYE AYY‏ ۰۱۷۷/6 ۰۱۸۰ 
۱ء ۷۳ .٢۔۷١٣‏ .ٴ٤ Yoo Yoy‏ ۲۵۷ ۰۲۱۱ 
٣۳٦٣ ۰۳۱۶-۳۰۲ ۰۳۵۹۸ ۰۳۱۹ ۰۳۰۲ ۰۲۷۸ YYY ۹‏ 
۸ء ۹ء ۳۹۰۵ء 1۸ 

«АЕ САУ САЛАТ (ЛУ СЛ, соо ¿Yo ۱۷ ۰۱۱۱۰ ¿9 delo Y! 
۰۱۳۰ ۰۱۱۹ ۰۱۱۸ ۰۱۱۲ ۰۱۱۱ ۰۱۰۸ ١٠۰۶ ء٠ ء۶‎ ء٦‎ 
۰۲۳۲۰ ۰۲۱۹ ۰۲۱۷ ۰۲۰-۱۷۹ ۰۱۷۱۵ «АЛУ ٦١ 
СЕЛА ۰49۰ ۰4۱۳ ۰۳۷۲۱ ۰۳۲۲ ۰۲۸۷ ۰۲4۲ ۲۷ ۱ء‎ 
5 ۲ 6 СЕУЛ с ۱ 

الاضاءة الاصطباعيسة كل ۹۱ء ۰۱۷۱۰۸۱۷۰ ۰۱۸۱ ۰۱۸۸ ۰۱۹۲ 


۲٦٦ ٣ ۰۳‏ 
الاضاءة الطبيعية (انظر أيضا: الزجاج, القببء المناورء А С‏ 
الى ۸ء ۹۱ء ЛУ. С\Т УХ‏ ۱۷ء ۰۱۷۸-۱۷ ۱۸۱ 


GAT ۰۲۰4 ۲۰۰ ۱٩۲-۰ ۳ 
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۰۲۲۰-۱۹۰ ۰۱۹۲ ۰۱۸۷ ۰۱۸۶ ۰۱۸۲ ۰۱۸۰ ۸۷ ۳ 
۰4۲۱ ۰۲۷۸۲۱ -YoY ۲۵۰-۲۲ ۰۲۳۳ ء۲۲٢٣‎ ۰۲۲۵ ۲ 


#4 ۸۲ ۷ 


اخلل الكهربي ۲۱۰ 


الدور الجمالي للالوان ۲۲۲ 

۰۱۱۷ ۰۱۱-۱۱۲ ۹۷ء‎ ء۷٦‎ YE tA ۲٢ ء۱١‎ A y go 
۳۶۱ ۰۳۱۹ ۰۳۰۱ ۰۳۰۲ ۰۲۸۷ ۰۲۷۵۶ ۰۱۲۹ ۱۲-۲۱ 
۲۷ СЕУЛ كلق‎ ٥١۹ «(ТАА «ТАТ Yoq cot ٤ہ‎ 
۶۷۱ ۲1 

الدور الوظيفي للالوان ۰۲۱۷ ۲۲۰ 

دورات الیساہ ١۱ء ٦٦ ء٥۸ ء۲٢ ٣۱٢‏ ۸۲ ١۹ء‏ ۹۰ء Yo‏ دل 
٥ء‏ ۷ ۳ ۷ Yer‏ ۰۲۰۱ ۰۲۱۲ ۰۲۵۹۹ ۰۲۱۱ 


۹ء ۲۰۲ ۶۲ LAY‏ 
الذروة Л‏ ۹۷ء ۰۱۱ ۰۱۲۹ ۱۳۷ 


۲۰۱ ۲۰۰ А Ло ۰۱۱ الردهات‎ 
۲۰۸ ۲۰۵ ۰۲۰۳ الرطوبة‎ 

YA Rockwell 4354) 

\ £ Rohlfing رولفنج‎ 

٩0 4٩ الریاح‎ 


الزجاج رانظر آیضا: الاضاءة الطبيعيتة, القبب, الساون التوافل) ٤٦ء‏ 
۷ء ۸۱-۹ ۰۱۰۸ ۱۷۲ ۱۷ء ۱۷۸۰۱۷۹ AT «ХА,‏ 
‹ї о ۰۲44 ۰۲۳ ۰۲۱۵ ۰۲۱۲ ۰۲۰ ۶4‏ ۲۵۹-۲۰۷ 
٩۹۲-4۹۰ ۰۸6 4۸۲ ۲‏ 

الزوایا انظر آیضا: التحکم. السيطرق الراقبت المناطق النائية) ١٠ء‏ 


وی ۰۲۱۱ ۲۲۹ 


۲٠٢ Saenz and Stephens jap y jul 

Y Scepanski سبانسكي‎ 

YNA ۲۰۷-٥٠٢ ۱۸۱ء‎ AVY ۱۷۱ء‎ ء۱۲١۲‎ CAT 4٩ الستتالز‎ 
ут, 

EVA ۱۲۳ ۸۸ ک۸‎ ٦۹ 01١ 4۸ سطح الوقع‎ 

AAY AAA ۱۸۰۱ء‎ ۱۱۸۰ ء۹٦‎ ۸۹ ۸۸ ی١‎ АТ ٢٢ السقوف‎ 
ہی‎ ۰۲۳ ۰۲۲۰-۰۰ 

AQ ۲ی ۳ی‎ ۷۰ ۱۷۱ ۷۳ ت١‎ EA ۲۲ ۱۷ ۱۱ Y DA 
A14 ۱۳۳-۱۲۷ء‎ LA YA eN Yo ۰۱۱۵ ۰۱۱۰ ۰۹۵2۳ ۰ 
СУЧА YYA ء۲۲٢٢‎ ҮТЕ YYY ء۲١۱۹‎ ҮЛҮ ۱ء ۱ء‎ 
EVV الاق‎ ۳۲ ۰۲۱ ۰۱۳ ۲۳۲۳ CTA ۷ء‎ 

سوء الامتخداع ۲۰۸ 


оч. 


التحكم في Дәу ۸۱۱۱ A ај‏ الال ۱۷۷ء ۲۰۸ء ٢٠۲۱ء‏ 
۲ ۲۱۳ 

التخریب ا تعمد ۲٢٢‏ 

٩4 ۰۸ كيي‎ Wl التخطيط‎ 

العدابیر الوقائية ۲۰۷ 

۰۲۱۳ ۰۱۷۱ ۰۱۱۹ ЛУ слое ۱۱۲ ۸۴ ۷۷ء ۷۹ء‎ ء٦‎ Ай 
HAT OYA 

0% ¿oY тала ال کیب‎ 

التصمیم الفتوح ۰۷۸ ۰۷۹٩‏ ۱4۹ 


EAN Yeo ۲۰۱۳ ۲۰۱ ۱۸۷ء‎ )۱۸۰ ЛУ ۸٦ التکییف ۷۷ء‎ 

العلوث ۱۰۸ء ۲۰۸ 

ATI АЛТ СЛ о ۱۰۸ CAT ۷۷ء‎ ҰЗ «олі л Амр} 
۶٩۹۳ ٩ ۰۰۰ ۳ ۲۲ ۲ ٩ ء١‎ ۶ 

التوسع الافقي ۰۲۴ ٤١ء‏ ٤٦ء ٦۹‏ ٦٦ء‏ ۱۷۰ ۳۷۰ 


التوسع الراسي ۰۱۲ ۰۳۶ 0۰ ۰۱۷۸ ۱۸۰ 
توفبر الطاقة (انظر أیضا: الطاقق) ٤ء‏ ۱۳ء ۸۳ ۰۱۰۸ ۰۱۷۰ ۲۰۶ 


اني اکسید الکربون ۲۰۲ 


AYY AYY ۰۱۱۲۰ ЛУ ИАА CAV CAT CO CEA جامعة بوردو‎ 
۳۷۹ ۲۰ ۸ 

AT «АТ «А Мч «ҮҮ соА «9 YE ۲۲ ۰۱۷ ۰۱۹ اسلراة‎ 

۱۳۲۱ ۱۱۰۱ ۱۱۰۹ء‎ ء۱١۰۷‎ Mere ١۱١٤ ۹٦ CAA ЛУ (Ле 

۱۸۱-۱۸۵ ۰۱۷۸ AVE AYY ATI ATA ۶ ۴ 

۰۲۲۰ ۰۲۲ ۰۲۲۲-۲۱۸ ۰۱ ۶ ۲6 ۲6 ۹ء‎ 
«ЛГ ۱ ۰۲ ۳۸۵ «ТУА «ҮЗҮ ۰۲۱۰ ۰۲۱۰۰ ۷ 
4۹۳ ۶۲۷ ۲ 

اجلدران الداخلية ۷۳ء ۷۹ء ۷۷ EVV CV TA‏ 4۲۷ 

۱۳۰ «YY Grossman Ole y pr 

اطحمعية الامريكية لامناء الکتبات ۳4 1۲ هلا ٩۵‏ ۰۱۹ ۲۰۹ 

الجمعية الامريكية للمكتبات ه11 ١1410 ATA‏ 


1£ Gunnel рт 


Үү. «Үл ۰۲۱۷-۲۹۵ اطرائق ۰۱۳ ۰۲۰۳ ۲۰۵ هل‎ 

ЛУ АУУ УЕ «УТ ۱٥۷ افسرارة ۹ ٤٦ء ٠ٗی ۸۳ ۹۰ء‎ 
EQU ۰۲۱۱ ۰۲۱ «ТТУ сел сто сў У АА ИЗУ 

اخرارۃ والبرودة ۱۹ء ۲١٢‏ 

اخواجز ٤٦ء‏ ۸۱ ۱۰۸ء الاك ۱۸۷ء ١٤٤۲ء‏ ٢٦٦۲ء ۲٦٦‏ 


۸۹ ۸ «Ло «УА «ҮҮ СҮТ (УТ сол соо со. л ۹ الحزائن‎ 
СААМ ANY NA ء١١۰۷‎ ۱١٦١ ۱ ٣١٠١١ ۰ہ ۹ء‎ 


۱٤۹-١٤٤١ ء۱٤١١‎ ۱۳۹ ۲2 ٠ ۰۲۹‏ ۲ہ 


Converted by Tiff Combine - 





۱ھ 
العوامل المؤثرة في الاضاءة ۱۸۰ 


الغرفة التجاریة والصناعیة بالریاض ЕА‏ 

+: ۹۹ء ۹۸ء ۹۹ء‎ ۸۹ AA کی۸ کی‎ л с с о 
۰۲۰۸ ۱۹٩ ۸۱۸۹ ۰۱۰۸ ۰۱۳۱ ۰۱۲۰ ۰ ۲ ۱ 
۲۲۵ ٢٢٢٤ ۰۲۲۳ ۰۲۲۱ ۰۲۲۰ ۲۱۸-۲۱۵ ۰۲۱۳ ۰ 
EAT CEY ۰۲۱۱ ۰۲۷ ۱ 

فريق التخطيط (انظر أيضا: مجموعة اتخاذ القرارات الرئيسة:؛ Lo‏ 
تفطیط الشروع مجموعة جمع البیانات) ۰۷-۰ ۰۱۰ ۰۱۲ ۰۱۳ ۰۱۹ 


£A4 


القبب (انظر أیضا: الاضاءة الطبیعیة «ей‏ الناورء النوافل) AY‏ 
۷۵۵ - ۰۱۷۹ ۱۸۰ ۲۶۰ ۰۳۲۱ ۰۶۳۲ ۶۱۱ 
القماش ۰۱۱۱ ۲۲۱ 


القواطع ۰۷۸ ۰۱۲۰ ۰۱۸ ۲۱۲ 


کاشفات الاحزاق ۲۱۲ 

کاشفات البطاقات العدنية ۰۲۱۲ ҮЧҮ‏ 
کاشفات ۲٦٢ ОЛ‏ 

کاشفات الزيادة الفاجنة ی درجة اطرارة 755 
کاشفات الواد المغنطة ۰۲۱۲ ۲١٢‏ 

كاشفات الناقلات الالكرونية YAY‏ 

14 Cutter 35 

كشف الحرائق ١5‏ 

كلية بارك ۲١۱۷‏ 

کوساك 15201 ۱۳۰ 


16۰ ff ء۱٣۳١‎ Lushington gtd 

اللمسات الجمالیة AR‏ ۹۰ء ۹۰؛ ۱١۱۰ء‏ ۱۷۰ء ۱۷۰ ۱۷۹ء ۲۲۵ 
۵ ۰۲۳۷ ۲۰ 

۲۹ ۲۲۱ ۰۱۸۹ ПАЧ اللمعات‎ 

САЛЕ САЛТ «ЗАЛ «УТ слоу ۸۱۱۹ ۵۰ اللمعسان والاتعک اس‎ 
YEA YVA YYY ۲ ۰ 6 AAN 

اللوحات الارشادية ى لى ۰۱۳ ۹ ۰۱۱۷ ۱۹۷ ۰۲۱۷ ۲۲۰ 
VIA ۰۲۲۷-۲۳‏ 

\& ГлеБегз لیبر‎ 

1 £ Leyh ليه‎ 


Y Y - Mathews and Canon 0 plS”y 3 gota 
۱۹۶ ۰۱۷۳ ۱۶۱ ۰۱۵ ء۲٢‎ ء۲٢‎ ء٦‎ Metcalf متکاف‎ 
СААЛ УТУЕ суз РТ сто УУ «їо сло ۱۹ ٦ Е СА о рад 


۰۱۳۳۲ ۰۱۳۲ ۰۱۲-۱۲۰ ۰۱۱۳ ۰1۱۰ ۱۰٩۹ ۷ء‎ ٦ 


0 


YoY cYot cYor سوء استخدام القتنیات‎ 
٠١ السیطرة رانظر ایضا: الزوایاء التحکم المراقبة, المناطق النائية)‎ 
۰۱۳۲ ۰۱۱۲ ۰۱۰۸ ۰۱۰۷ ۰۱۰۲ AA <! CA لكت‎ ۸ 
YYA ۲٦۳-٣٢٢٣ ۲٥۸ YoY YAY AYY слет с\т 


фо, (ҮҮ YYA YYA СТАТ ст ۷ (۳ 


الشکل الدائري ۰۰۰ ۰۲۳۸ ۲۶۰ 

الشکل الفلٹ оо‏ 

۰۱۳۰ ۰۱۳۶ ۰۱۱۰ ۸٦ الشکل الرسع ۲ ٣ص قف رف ۷۴ء‎ 
۰۱۹6 ۰۱۹۰-۱۸۸ ۰۱۷۱ ۱۷۰ ۱8٩ ۰۱2۸ ۰۱۷ ۶۰ 
«Гол ۰۳۶۱ ۰۳۳۷۱ ۰۳۳۱ ۳۱۶ ۲۶۸ ۲۱۱ ۰۹ 
FY cée 


۳۹۵ ۳۰۲ ۰۲۱۱ ۱۱۵ ی‎ «оң «әс сот, ш „И, ай 


fA‘ СЕЧУ СЕТУ СЕЛА СТАЛУ YAY YI сТо\ 


۲٣١۰۳ ۷۹ء ۸۶ ۹۹ء‎ ۷۳ од ۵۱ CEA ۰۲۱ ۰۱۷ ء٤ الصیائة‎ 


صندوق إعادة الکتب ۹۸ 


الضوء الطبيعي (انظر : الاضاءة الطبیعیة) 

АУ ИА ИЕ < СЛУ ۸٦ ۷۹ء‎ «ҮЗ «ҮҮ 5 ۵ الضوضاء‎ 
۱۵۶ ۰۱۳۲ ۰۱۳۰ ۰۱۲۶ ۰۱۲۳ ۰۱۲۲ ۰۱۳۰- ۲۳ 
-۲۰۹ ۲۰۶ ИЛЛ ۱۸۰ ۰۱۷۸-۱۷۲ ۷۹6 ۱ء‎ ۷ 


٦۹۱ ء١٦۷۷‎ ۰ ۳ А 


۱١١ ء۹٤‎ ۸٦-۸۲ ۸۰۰۱۷۷ ۱۷٦ ٥٦ ١٢ الطاقة ؛؛ ۱۳ء‎ 
۲۱۹-۱۶۰ ۰۱۳۹ ИТЛ ۰۱۳۰ ۱۲۳ ۰۱1۱۲ ۰۱۰۸ cleo 
۰۱۸۷-۱۸۶ ۱۸۲ AAI ۰۱۷۲-۱۷۲۰ ۰۱۵۸ MoV ۵ 
+۲۷۵ ۰۲۳۹ ۰۲۱۹ ۰۲۰۸ ¿Veo Yo Y ۰ 6 NAY ۳ء‎ 
۰۳۰۹ ۰۳۰۸۱ ۰۳۰۲ ۰۳۰۰ ۰۲۹۷ ۰۲۹۲ ۰۲۸۷ ۲۷ ۹ 
4۳۶۵ ۰۳۶۱ ۰۳۳۸ ۰۳۳۲۱ ۰۳۳۱ ۰۳۲۱ ۳۱۹ ۲۶ ۳۲ 
«ТАУ ۰۳۸۳ ۰۳۷۹ ۰۳۷۲۱ сту. ۰۳۱۳ Yog ¿Vo ۱ 
۰8۳٩۹ «ТҮ «ТУ ۰۶۲۱ ۰۶۱۱ ۸4۱۳ ۰۶۰٩۹ ۰4۰۲ ۸ 
EI ء٦٦١٤‎ cto ؛‎ ٥٥٤٤٥ «40. CEEA (141 ۰448 ۲ 
۶٩۹۳ ۰6۸۶ 8۸۰ ۰۷۷ ۱ 
YY يقة الرسم الوهمي‎ 

٦١٤ ۲۱۸ ۰۲۱۷ الطلاء‎ 

1۹۲ ۰۹۱ ء۲٦٢۸‎ ۰۲۱۷ ҮЛҮ ۰۲۲۹ ۰۲۲۹ ۰۱۳۰ الطواری‎ 


الظلال ۱۸۰ ۱۸۷ ۲۰۰ 


العسزل والعسوازل ۰۳۹ ۰۹ ۰۸۳ ۰۱۰ ۲۲۱-۲۱۰ ۰۲۱۲-۲۱6 
۸ء ٣ء ٦٤‏ 





التخطيط لباني المكتبات 


۱۹۰ ۰۱۸۸ ۰۱۸۷ ۱۸۵ ۰۱۸۴ ۰۱۸۱ У да Я الصابیح‎ 
You ۹ 

الصابیح عالية التوهج ۷۱ 1۹1 

مصادر الاضاءة ۰۱۰ ۱۸۲ ۱۸۹ ۰۱۹۵ ۰۱۹۸ ۱۹۹ 

مصادر الضوء ۰۱۸۱ ۰۱۸۷ ۰۱۹۱ ۱۹۹ 

CAT ۸۳ ۷٥۰۱۷۳ ت‎ «0۹ COV CEA CTY ۱۱ ٠١ المصاعد‎ 
۰۱۳۰ ۰۱۲۸ ۰۱۲۷ ۰۱۲۳ ۰۱۲۱ ۰۱۲۰ ۰۱۱۷ ۰۱۱۰ AA 44 
«Үл «ҮЛҮ «ҮЛҮ ۰۲۲۸ ۰۲۱۲ ۰۲۱۱ ۰۲۰۱ ٩ ۲۱ 
٦۷۷ СЕУ ЕА СЕТУ ۰۸۰۲ ۰۳۸۳ ۰۳۷۰ ۰۳۱۳ ۷۲۲۱ 

الصدات ۸۰ ۸۱ ۰۱۳۲ ۰۱۷۲ ۰۲۰۵ ۲۰۲ 

۲۸۱ ۰۱۳۱ ء۱۰١١‎ ء۱۰۳١‎ СУЕ 0۳۰۳۶ ۰۱۱۰۱۰ A O Ll 
٦۹ ۰4۹۰ ۰4۷۱ ۲ 

معاییر التصمیم ҮҮ‏ 

۱۳۱ ۰۱۲۳۰۱۲۱۰۱۱۱ ۰۱۱۰ ۰۱۰ 644 о с ELA 
۲۹ ۰۲۱ ۰۲۳۸-۲۳۶ ۲۶ ۰ ۱ء‎ 

مقصورات القسراءة الفردية ۰۸۱ ۰۱ ۰۱۰۰ ۰۱۱۳ ۰۱۲۱ ۰۱۲۲ 
۹4ء ۱۹۰۵ء ۰۳۰۳ ۰۲۱۱ ۰۲۲۰ ۰۲۲۱ ۰۲۳۳ ۰۲۳۹ ۰۲۶۰ 
۲٦۹٢ ء٤٤‎ ٤ ۱‏ 

مكتبة ارفنج العامة 2414 ۰۱۱۸ ۰۱۷۸ АЛЕ‏ ۰۲۰ ۲۱۸ 

الکتبة الالانية ۱۷۲ 

مكتبة اهناسي اهلیسیاس العامة ۱۸۲ 

YAY AYE AY «1۲A «ҮТ «1۲1 114 ЛУ Е Јоу даба 

СУ «ҮЙ. «УЗА IT EYA ء۷٦‎ ٠ مكتبة برمنجهام العامة‎ 
۳۳۲۱ ۹٩۰ AYY AT ۹ء‎ 

المكتبة البريطائية ۸۲ ۱۲۴۳ء EYY‏ 

مکتبة بلکونن ۳۰ 

مکتبة بوبرم ۱4۳ 

AEP AYE AYE ANA 11۷ VY 1١ مكتبة بيسل التذكارية‎ 
۳۳۸ YAY ЛА ۱۱۸۰ ۱۷۷ء‎ ء۷٠۰٤‎ 

مكتبة التاريخ وا جغرافیا بجامعة برشلونة ۱۱۷ء ۱۷٦‏ 

۲۱۱ ۱۱۷ء ١٢٢۱ء ۱۲۹ء‎ ۰۱۱۹ ۰۱۱۳ ДА у Даба 

مکتبة جامعة الباما ۱۷ 

مكتبة جامعة البحرین ٥٥ء‏ ۰۱۲۱ ۱۱۳ء АУУ‏ ۲۰۱ ۲۹۷ 

مكتبة جامعة الملك سعود ۳۹ء ۱۱۳ء АЕ‏ 

مکتبة جامعة اللك فهد للبزول والعادن ۸۰ ۵۸۷ ۲۰٢‏ ۳۷۰ 

مکتبة جامعة برمنجهام tt‏ 

مکتبة جامعة بومیو فابرا ٦٤‏ 

مكتبة جامعة كليفورنيا في سان فرانسسكو ١ه‏ 

مكتبة جامعة متشجان ١ه‏ ۰۱۲۱ ١74‏ 


مکتبة جامعة مدینة فرانکفورت ۲۰۷ 


өүү 


۱۵۱ ۰۱۵۲-۱۵۱ ۱4٩ ۱۷-۱6۵ ۰۱۶۲ ۱۳۹ ء٥۰‎ 
۰۲۱۹ ۰۲۰۰ ۰۱۹۹ ۰۱۹۱ ء۱۹۰١ ۱۸۹ء‎ AAE AAY ۰ 
۳۲۱ ۳۱۲ ۳۰۹ ТАУ ۰۲۷۰ ۲۱۲-۲۵۸ YEY ۰ 
۰8۲۱ CTIA ۰۳۸۷ VAT ۰۳۷۹ ۰۳۷۲۰ ۰۳۸۲۳ «Tor ۸ 
8۸۰ ۰۷۱ ۷ 

مجموعة اناذ القرارات الرئيسة (انظر آیضا: فریق التخطیط) ۱۱ 

مجموعة تخطیط الشرو ع (انظر ایضا: فریق التخطیط) ۱۲ 

مجمرعة جمع البیانات (انظر آیضا: فریق التخطیط) ه 

٦۹۱٤ ТЛА ТЛУ ۰۲۱۳ مخار ج الطواری)‎ 

CAY CON CEA eLA CET CF4 TE ۳۳ ۰۲۲ ۸ ۰۷ er A 
۰۱۰۹ ۱۰۳ ۱۰۱۲ ие, هف ۹۸ء‎ ۸٦ ۸۳ ء۷٢‎ Yt ۳ 
-۱۳۷ ۰۱۳۳ ۱۳۱ ۰۱۲٩ ۰۱۲۸ ۰۱۲۰ ۰۱۲ ۶ ۳ 
YYA YYY TYE YAN ء۲٢١٢‎ Mo ИА. ۹ء ۷۹ء‎ 
ss TAV ۲۸۷ «ТА «ТУЯ ۲۷٢ ۲٦٢٢ ء۲٦٣۹‎ 
۰۳۳۱ ۰۳۳۱ ۰۳۲۰ ۰۳۱۹ ۰۳۱۶ ۰۳۱۲ ۰ ۲۷ ۲ 
(ТҰЛ ۳۷۰ ۳٦٣٣ ۳۵۹ fot oy (Vio ۰۳4۱ ۸ 
۰۲۷ ۲۱ ӨЛ «ӨТ cf ۶۰:۲ ۰۳۸۷ ۰۳۸۳ ۹ء‎ 
ككل الاق‎ SEIN бо сот СЕА СЕЗ 44۲ ۹ 
٩۹۲-۹۰ ۷ء‎ 

11 <4 EN EI الدخل الرلیصسس ۸ ۳۳ء ۱۸ء‎ 
۳۱۹ ۳۰۱ ۳۰۲ ۰۲۸۷ ۰۲۸۱ ۰۲۷۹ ء۲٦٢٢‎ ۰۲:۱ ۸ 
۰4۰۲ ۰۳۸۳ ۰۳۸۲ ۳۹۹ rot Yoy ۲ ۷ ۹ 
54. EVI ۱۱ ۰۶۱۱ 48۸ СЕТУ 

مدرسة علوم الاعلام ٦۸‏ 

الراقبة اتظر آیضا: cg Sores‏ السيطرق الشاطق النالیت) 0۷۳ ٦١۱۱ء‏ 
۸ ء LAP YAT YoY ITA‏ 

مرکز البحرین للدراسات والبحوث A‏ ۰۱۲۰ ۰۲۱۵ 0۲۹۰ 
tet‏ 

مر کز العلومات والکتبة الشرقبة ۱۲۸ء ۱۳۸ء ۱۷٦‏ 

«ҒАУ 484 YEA YYY AAF ۵۱۵۲ ۰۱۱۸ ۰۱۰ 4 مرکز الوسائل‎ 
Em 

¿A ad A Sa Sa 

المساحة الأجمالية ١۱ء‏ ۱۳۸ء ١١٤۱ء ۷١ ۱٥١١‏ 

مستوى الاضساءة ЛА ЛУ‏ ۱۷۹-۱۷۱ ۱۸۱-۱۷۸ء ЛАТ‏ ۱۸۹۸ء 
۰۱۹٩ ۰۱۹۷ ٩۶ ء٤‎ ar ۰‏ ۰۲۰۰ ۰۲۱۷ ۰۲۱۹ 
٦‏ 1 

الصابیح ۸۲ ۱١۱۰ء‏ ۱۷۱ء ۱۷۲ء ЛА АУУ УТ‏ ۱۹۱-۱۸۴ء 
۰۲۰۰-۰۶ ۰۲۰6 ۰۳۰۲ ۵۲ 1۱۱ 


۱۹۸ ۱۸٩ ИЛА VAT AAE AAN ۰۱۷۱ الصابیح اللاصفة‎ 





الکشاف 


2۳۳ 


مكتبة ملر الع کاریة ۰۷۰ ۸۱ ۰۱۲۱ ٥٥٤‏ 

مکتبة الملك عبد العزيز العامة ٤٦ء‏ ٥٦ء‏ ٦۷ء‏ ۱۲۸ء ۰۱۷۶ ۳۱۹ 

مکتبة اللك فهد الوطنية ۰۱۲۸ ۰۱۷۹ ۰۱۹۰ ҮҮЛ‏ 

مکتبة مویرا ۳۹ 

مکتبة ميري افلین بلاج- هوي 40 ۰۸۷ ۰۱۱۳ ۰۱۱۷ ۰۱۱۹ ۰۱۲۶ 
۹ء ۹١۱۷ء‏ ۱۱۷۹ء ٢٦۲۰ء ٦٦٦‏ 

مکتبة نوبل للعلوم وافندسة ۱:۳ 

مكتبة ھوکن 4۸ 

EVN тоу АЛЕ УЗ ПУ ۸۱۱۳ ۰۳٩ مکتبة ولاية متشجان‎ 

۲٦٢ الکشافات‎ 

۱۱۹-۱۰۱۱۰۱۰۲ ۰۱۰۱ ۵ ۰۷۸ ¿Vo ¿YY اللسرات ۷ء ۱۱-۹ء‎ 
۰۱14۲ ۱۱ ۲ AYY AY 6 ۲ء ء‎ 
A1 ۰۱۹6 ۰۱۹۱ OAT ۱۸۳ ۱۵4۱4۸ AET ء٤‎ 
۰۲۹۰ ۰۲۱۱ ۰۲۲۷ ۲ ۰ ۲ ۱ 6 ۷ء‎ 
41 ۷ 

۱۱۲ ۰۱۰۱۵۰۵ ء۱١٢١‎ ء۱۰١١ ۹۱ء ۹۹ء‎ ۸۰ deh р м 
AVY ٣۱٦۹ ء۱٥١١‎ ء١١٤١‎ ء۱٤٤١‎ AT CAVA AYY ۰ 
۲۱۹ ء۲۰١۹‎ ۲۱۳ ۲۰۱ ۲۰۰ ۱۹۰-۱۹۳ HAT ۳ء‎ 
ЕЛЕ СУЗУ стол сЕ ТРЕ 

مناضد القراءة الفردية (انظر: مقصورات القراءة (ша АЛ‏ 

مساطق الاس«احة والانتظار ۰۱۰ ۰۷۹ ۸۰ ۱۱۱۹۰۱۹۱۱۹۰ 
۰ ۲ ۲ ۲ ۲ ۳ ۰۱۳۳-۱۳۲۱ ۰۱4۳ 
۷۹ ۷ ۰۲۱۲ ۰۲۱۸ ۰۳۰۲ ۵۲ 

مناطق العخزین (انظر : مناطق اجموعات العامق 

المناطق العامة 4 ۱۰ ۸۰ А‏ ١٠۱۰ء‏ ۱۰۱۱ ۱۱۵ ۰۱۲۶ ۰۱۲۵ 
۸ء ۲ ۲۱۳ ۰۲۱۶ ۰۲۲۷ ۰۲۰۷ ۰۲۵۹ ۳۲ ۰:۷۷ ٩۸۱‏ 

۰۱۰۱۷ ۹۹ CAV ٩۲ ۸۹ مساطق العمل والک‌اتب ۰۷۷ ۰۷۸ هلم‎ 
۰۱۷۱ ۱۵۰-۱4۸ ۰۱۳۹ ۰۱۲۶ AYE ۰۱۱۹ ۱ء‎ ۸ 
Yoo ۰۲4۱ ۰۲۲۰ ٩ ٩ ٩ 56 ۹۰ء‎ ۹ 


۰۲ ۰۹ ۷ 


۱۰۱6 AY CAA CAE CAT CAN ۸۰ ۳۹ء‎ ٩ مناطق القراءة العامة‎ . 


۰۱۳۱ ۰۱۳۰ AY ۰۱۲۲-۱۱۸ ۰۱۱۱ ۱۱۱ ١٠٥۳۶ 
“VAY ۰۱۸۷ ۰۱۷۹ ۰۱۷۱ ۰۱۷۶ ۰۱۷۲ ۰۱۷۱ ۱ ۲ 
4۲۲۰ ۰۲۱٩ ۰۲۱۱ ۰۲۰۹ ۰۲۰۸ ۰۲۰۲ ۰۲۰۶ ۲۰۰ ء٦‎ 
٩۳۲ ۰۳۶۱ ۰۳۱۲ уче ۰۲۱۰ ۰۲۰۷ ۰۲۳۸۶ 
۸0-۸۲ ۵۰ ۷۷ ۷۳ .ی هی ی‎ ٩ مناطق اجموعات العاهة‎ 
۰۱۲۳-۱۲۰ ۰۱۱4 ۰۱۱۲ ۱۰۸-۱۰۰ ۹۹ء‎ ۲ ۰ ۷ 
AYT ۰۱۷۱ ۱۵۱ ца. GVEA CLES ۰۱۶ ۰۱۲٩۹ ۸ 
۰۲۰۱ ١۱۹۹-۱۹۴۳ 4 ۳ ۳ ۰ ۹ 
۰۲44-۲۶۲ ۰۲۲۷-۲۲۶ ۰۲۲۱ ۰۲۱۹-۲۱۲ ۲۰۹ ء٦‎ 


مکتبة جامعة نیفادا ۰۱۳۱ ۲۰۷ 

مکتبة جیسون العامة ۰۷۷ ۰۱۱۹ ۰۱۷ ۰۱۷ ۲۱6 

مكتبة دلس ال ركزية العاهة ۳4 ۰۸۷ ۰۱۰۲ ۰۱۰ ۰۱۱۹ ۱۲۳ 
۷ء TAY‏ 

مکتبة روزنثال ۱۶۳ 

مکتبة ریلاند بجامعة مانشستر ۰۱۷۸ VAY‏ 

مكتبة سان آثدرو العامة ۳ 

مكتبة سان فرانسسكو الرئيسة ۲۰۸ 

مكتبة سلي هد 0155 ۲۰۳ 

مکتبة سنل ٤٤ء‏ ۷۰ء ۰۱۰ ۰۲۱۱ ۲۲۰ 

الکتبة الشمالية جامعة ولاية كليفورنيا في لونج بيتش ۲۰٠٢‏ 

مكتبة شيفر للقانون ٥٤ء‏ ٦۸ء ЛУ‏ ۱۱۳ء ۱۷۲ء 0۲۱۳ ٦١٤‏ 

المكتبة العامة في برن ٠١‏ 

AY ٦٥ ء٦٤ مكتبة العلوم الطبية بكلية تكساس لطب تقويم العظام‎ 
PAY YT AYA ANOA APY AYA AYE AAY ATAY 

AVUI ES ATRACO e مکتبة الفرقان في‎ 
TTT 

مکتبة فرنسا هم ۱۱۳ ۱46 ٤۸۰‏ 

مکتبة فرعونت العامة .ی ۰۷۹ ۰۱۰۲ ۰۱۷۰۰۱۱۷ ۱۹۶ 

مکتبة كانوبري العامة ۳۰ 

۱۱۱ ۰۱۲۰ ۰۱۲۶ ء۱١٢١‎ ۱۰۵ ۸۷ CVT COT ۶۲ مکتبة کریرار‎ 
ENA AYA ۱۹ ۳۷ ۹ء‎ 

مکتبة کشوا ۔۔ یتو ۰۸۷ ۰۱۱۲ ۰۱۱۱ ۰۱۱۹ ۰۱۲۰ ۰۱۷۱۰۱۳۹ 
үл.‏ 

مكتبة كلية آن آربر لادارة الاعمال ۰۱۳۱ ۰۱۷ ۱۸۲ء ۰۱۸۷ СУЛА‏ 
۹ء YYY‏ 

مکتبة كونلي ۸۰ ۰۱۱۷ ۰۲۰۰ ٤۲۷‏ 

مکتبة لکسنق العامة САУ‏ ۰۱۱۷ ۱۲۰ :۰۱۲ ۰۱۲۰ ۰۱۲۹ ۱۷۷ 

مكتية لوس آنجلس العامة Yoy‏ 

مكتبة ليفونيا العامة ١ه‏ ۰۱۱۸ 1۳۹ 

مکتبة مدينة میونیخ ۳۹ 

المكتبة المركزية بمريعا ١15‏ 

المكتبة الم ركرية للاطفال والشباب ٠١‏ 

الکتبة ال ركزية لدينة كويبك هم ۱۱۹ ۰۱۷۷ ۳۱6 

مکتبة مقاطعة تبکانو العاهة ۱۱۷ LEA ۰۱۷۹ GAYE‏ 

مکتبة مقاطعة سکسونیا السفلی ۰۸۳ ۲۱۸ 

مکتبة مقاطعة جرست ۰۱۱۳ ۰۱۱ ۰۱۱۸ ۰۱۲۶ ۰۱۷۰ ۰۲۱۱ ELA‏ 

مكبة مقاطعة كلارك العامسة ٣۳ء‏ ٦٠ء‏ ١۲٢۱ء‏ ۰۱۷۱۰۱۷ ۰۱۸۰ 
Lo. Ye ٦‏ 

مکتبة مقاطعة ہنتزفل مادیسون العامة ٥٥ء‏ ۱۱۳ ۱۸۱ LOY‏ 


Converted by Tiff Combine - 





الیخطیط لانی الکتبات 


۰۱۰ النوافل (انظر أيضا: الاضاءة الطبيعية, الزجاج القبب: الناور)‎ 
dro ۱۰۱ ۹۱ء‎ ARAT ۵۱۲۷۹ YY ٢ "ص١-۹‎ ۳ 
7-۱۷۱ ۰۱8۹ ۰۱۶۱ ۰۱۳۲ ۲ AYE ء۱۲٢۲ ۶۸ء ۹ء‎ 
۲۰۵ ۸۲۰۳ ۲۰۰ ۱۹۶ ۰۱۹۲ И“ AAY NA“ ۰۹ء‎ 
Vio ¿UA ۰۲۱۱ YoY ۲۶۱ ۲۳۹ ء۲٦٦٢‎ ۲۱۵ ء٦‎ 
ЕЛЕ СЕЛТ ТУ 

النوافل المائلة ۱۷۱ء ۱۷ 


نوع الاضاءة ۰۱۸۱ ۰۱۸۲ ۱۸۰ء ۱۸۲ 


اطواء الداخلي £ ۲١۸‏ 
هولت )1101 ۰۱۶۳ ۱4۱ 


۱۳ Waters 3419 
٠١9 وكالة “ماية البيئة‎ 
VYo ¿1Y£ Wheeler-Githens ¿43 „Ju 


ء ۵۲ 


4۰۲ ۰۳۸۲ ۳۱۲ CTI ۲۱۰-۲۵۷ Yoo Yog ء٦‎ 
ЕЛҮ ЕЛА 

المناطق المشاعة ۰۱۰ ۰۱۳۱۰۱۳۶ ۱۵۲ £ ۲۱۲ 

الناطق النائية رانظر آیضا: التحکم. السیطرق الراقبت) ۰۱۰۷ ۰۱۰۸ 
۲۹ 

الناور راتظر آیضا: الاضاءة الطيعية الزجاج القبب. النوافل) ۰۷۹ 

PVE ۳۰۱ ۰۳۰۲ ۰۲۹۷ ۰۲۷۹ ۲4۰ ۱۸۵ ۰۱۸۰۱ 
EY ۰۶۱۱ ۰۱۳ ۰۳۸۷ ۰۳۸۳ ۳۵۱ ۰۳۳۸ ۰۳۳۱ ۹ 
١ ۱ء‎ 

منطقة الاطفال والشپاب فى ۰۳۱ ۱۳ على ۸۷ ۱۰۳-۹۰ A1۰‏ 
۸ء AAT YEY AF ATE‏ ۰۱۹۲ ۰۲۱۰ ۰۲۲۵ ۰۲۲۷ 
۸ء Yog‏ 

۰۱۱۸ ۰۱۱۹۱-۱۱6 ۹۸-۹ منطقة الاعارة ۸: ١۱ء ٦ء ۷۷ء ۹۲ء‎ 
VAY ۰۱۸۹ ۰۱۸۱ ۰۱۸۲ ۰۱۷ AYE AT ۰۱۳۷ ء۶٥‎ 
۲۵۸ ۰۲۵۷ ۰۲۲۵ ۰۲۲۳ ۰۲۲۲ ۰۲۲۰ ۰۲۱۹ ۲۷ ۰ 
٦٥٥٤ ء٥٦٤۸‎ ۳۱۲ ۲۰۳ ۰ 

۱۰۱ ۰۹۹ ۹۰ء ۹۲ء‎ ۸۹ ۸٤ منطقة الخدمة ال رجعیسة ۸ ۷۷ء‎ 
ИЛУ ATI ATA ۲۲ ИЛА СЛУ ИА ء۳٣‎ 

۰۲۷۵ ۰۲۳۹ ۰۲۲۶ ۰۲۲۳ ۰۲۲۰ ۰۲۱۳ NAY ۹ء ۹۰ء‎ 
EVV СТАА 

منطقمۃ الفھ ےرس ۹۰ء ۹۰ء ۰۱۰۱۳ ۰۱۳۰ «ЛЛА «ЗАТ «1A۲ ЛА‏ 
۹ء ۰۲۲۳ ۲۳۹ 

۰۱۱۱ ۰۱۱۵ ۰۱۱۱ ۹۸-۹۵ ۸۹ YO VE YY cA JA منطقة‎ 

AYA ۰۱۷۷ ۰۱۷۰ ۰۱۳۹-۱۳۰ ۰۱۳۳-2-۲۱ 


۰۱۲ ۶ ۸ 


۰۲۲۵۶ ۰۲۲۱ ۰۳۱۷ ¿Veo YY ИЗ. ANA NAE ۰ 
۰۳۲۱ ۰۲۸۱ ۰۲۷۹ ۰۲۷۰ ҮЛҮ Үл, ء۲٥٢۹‎ Yot ۸ 
EI ERA ۰۲۱ ۰۶۱۳ ۰4۰۲ ۰۳۸۷ ۰۳۸۳ ۰ ۱ 
٦۹٤ (۰۵ ۷ 

مواصفات الاحاد الدول للمکتبات ومژسس‌تتها ۳۶ ۱۳۰ ۰۱:۰ 
өл‏ 

الواصفات ال ؤقعة للمکعبات ШАЛ‏ الصغیرۃ ٠١١ ۱۳١‏ 

۹۱ ۰4۹۰ СЕЛЕ СЕЛА AY ۲ ۷۷ الواقف‎ 

۱:۲ Moriarty (J yb.) 9 

مؤسسة الملك عبد العزیز للدراسات الاسلامیة والعلوم الانسانیة ۱۷۲ 

4+ ¿Y Mason Ù gunga 

هیفیسن ۱۵۷18961 ۱۳۵ 


الناحية اطمالية رانظر آیضا: اللمسات ۰٩۳ «УТ (ЛА‏ ۰۱۳۱ 
тү ۰ 2 4 ۲ (۲ ۳‏ 
التاضحات ۱۷۷ 





safety, which are misuse of its materials and fires. The safety precautions that must be taken and 
the role of planning in preventing such threats are also researched in this chapter. 


Included in the book are full interior plans of fifty library buildings referred to in the text. 
Each library plan is preceded by a page which contains information about its area, number of 
floors, capacity, and number of seats. Some positive and negative features of the building are also 
referred to. The book is appendixed by some information on The British library, The French 
library, and the library of The University of California at Long Beach which was recently 
constructed. Within the text, there is also a number of location plans and exterior sketches of 
some libraries. Following the text is a suggested model evaluating a library building after its 
construction, a model of part of a building program, a model of a library’s area which holds one 
million items. These appendixes aim at enriching the students’ expertise in observation and 
criticizing. ` 

The researcher would like to point out in this context that this book in not in designing 
library buildings; for designing is an engineer’s responsibility and the researcher does not claim 
to know that and he, due to his specialty, is not qualified for it. He is merely a librarian who 
thinks he knows what many features librarians expect to be provided for in library buildings to 
make them places which make their patrons remain in them the longest time possible. 


He is also aware of a communication gap between engineers and librarians in designing 
library buildings. This gap is a result of their ignorance of the nature of each other’s job. This 
book is an attempt to breach this gap. 


The researcher would also like to note that the interior layouts of library units is in 
constant change. Therefore some of these might change even before the publishing of this book. 
What should be emphasized in this context is that the author’s many comments are a personal 
point of view which do not necessarily designate a well-planned building or a poor one. 


It must also be noted in this context that this subject is lengthy and branched. This has 
forced the researcher to abridging discussion of some topics ~ such as color, aesthetic touches, 
and furniture-~ not because he is overlooking their importance but for fear of expatiation. This, 
therefore, might be the reason why the author feels a sense of disappointment at the end of an 
effort which lasted many years of continuous work. However, what keeps him optimistic is his 
hope that this study will contribute in gaining the interest of Arab researchers to write on this 
subject. If this happens, the study will have achieved one of its main objectives. 








Arab researchers in the field of library and information science have been concerned 


with many of its subjects, some of which are pivotal and some are less essential. Despite this, 
there still remain subjects about which little is written. Among these subjects are those that with 
equipment and buildings. 


Although researchers and library and information science departments are concentrating 
on developing collections through teaching and research and teaching students the expertise of 
obtaining the appropriate information sources, most of them overlook the importance of 
preparation to participate in the planning of a costly library building. As a result, this 
responsibility 1s handed over to an engineer who might not be aware of the needs of the people 
using the building and hence, an attractive building on the exterior but one which is 
impractical. 


An idea, which the researcher claims is comprehensive on the transgressions that many 
library building planners have fallen into, was formed as a result of his extensive readings and 
his most extensive visits and observations of many library buildings in tens of countries. 


The researcher had prepared a list of the libraries on which he will conduct his study. In 
preparing this list, he depended on what has been written about these libraries in specialist 
magazines. He then presented these lists to some librarians and engineers who have participated 
in planning and designing many libraries. After many discussions, they reached a final list in 
which the following was taken into consideration: 


1. Concentrating on library buildings which have been constructed in the 1980s 
and second half of the 1990s. 
. Covering public libraries, university libraries, and government libraries. 


lo 


3. Taking into consideration the common size so as to include big libraries, 
medium-sized libraries, and small libraries. 

4. Dealing primarily with libraries that have been constructed in Saudi Arabia, 
USA, Bahrain, Morocco, Spain, and Germany. 


With regards to presenting the material, it has been appropriate to divide the book into six 
chapters. The first will deal with planning the library building, planning handicaps, and the 
building program. Researching into the factors that affect choosing the building location and 
dealing with the building’s appearance, its height, domes, and parking will be dealt with in the 
second chapter. The third chapter will research into flexibility and practicality factors that must 
be provided for in the building. In the fourth chapter, the most important factors in the library”s 
interior environment will be presented. The most common library furniture will be presented in 
chapter five. Chapter six will then deal with the two most important factors that threaten library 
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